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Autoriq teises ir prekiq 
zenklai 

© Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 2005. 
Siame dokumente patelkta 
informacija gali buti keiciama be 
[spejimo. Atkurimas, perdirblmas arba 
vertimas be Isankstlnio rasytinio 
sutlklmo draudziamas, isskyrus tuos 
atvejus, kuriuos numato autorinteisiLi 
[statymai. 

Pastaba 

Vieninteles HP gaminin Ir paslaugn 
garantljos Isdestytos specialiame 
garantljos pareisklme, kur[ gaunate 
kartu su tokials gaminiais ir 
paslaugomis. Jokios cia patelktos 
informacljos negalima interpretuoti 
kalp papildomos garantljos. HP 
neatsako uz siame leidinyje esanclas 
technines ar redagavlmo klaidas arba 
praielstas vietas. 
..Hewlett-Packard Development 
Company. L.P." neatsako uz 
atsltiktlnius ar desningus nuostolius, 
susijusius su siuo dokumentu arba del 
jo susidarluslus, Ir jame aprasomos 
programines medziagos pateikimo. 
velklmo ar naudojimo. 

Prekiq zenklai 

HP. HP logotlpas ir ..PhotoSmart" yra 
..Hewlett-Packard Development 
Company. L.P." nuosavybe. 
..Secure Digital" logotipas yra ..SD 
Association" prekes zenklas. 
..Microsoft" ir ..Windows" yra 
registruotieji ..Microsoft Corporation" 
prekiii zenklai. 

..Mac". ..Mac" logotlpas ir ..Macintosh" 
yra registruotieji ..Apple Computer, 
Inc." prekin zenklai. 
..Bluetooth" zodinis zenklas ir logotipai 
yra ..Bluetooth SIG, Inc." nuosavybe, 
siuos zenklus bendrove „Hewlett- 
Packard" naudoja pagal licencij^. 
„PictBridge" ir ,.PictBridge" logotipas 
yra ..Camera & Imaging Products 
Association" (..ClPA") prekli^ zenklai. 
Kiti zenklai Ir gaminlai yra jn 
atitlnkamn savininkn prekin zenklai 
arba registruotieji prekin zenklai. 
Spausdintuve [rengta programme 
[ranga is dalles pagrjsta 
nepriklausomos JPEG grupes darbu. 
Kai kurin siame dokumente 
patelklamn nuotraukn autorin teises 
priklauso pirmiesiems jn savlninkams. 



Normatyvinis modelio 
identifikacijos Nr. 
VCVRA-0501 

Kad gamlnj butq gallma atpazinti 
pagal normatyvus. jis pazymetas 
normatyvlniu modelio numeriu. 
Normatyvinis jusngamlnio modelio 
numeris yra VCVRA-0501 . 
Nesupainiokite sio numeric su prekes 
pavadinimu rinkoje (neslojamoji 
fotostudija ..HP PhotoSmart 420 
series") arba gaminio numeriu 
(Q6366A). 

Informacija apie saugci 

Kad isvengtumete galimo suzeidimo 
del gaisro ar elektros smugio. 
naudodamlesi siuo gaminiu butinai 
paslsykite elementarin atsargumo 
priemonin. 

APerspejimas Kad 
isvengtumete gaisro arba 
elektros smugio pavojaus. 
saugokite sj gamlnj nuo 
lietaus ir dregmes. 

• Atidzlai perskaltykite 
spausdintuve pakuoteje 
patelklamas s^rankos 
instrukcijas. 

• [renginj junkite tik j jzemlnt^ 
kistukinj elektros tinklo lizdq^. Jei 
nezinote. ar elektros lizdas 
jzemintas, pasiteiraukite 
kvallfikuoto elektrlko. 

• Laikykites visn perspejlmq ir 
nurodymn, esanclnant gaminio. 

• Pries valydami sj gamlnj 
isjunkite is elektros llzdo. 

• Nestatykite ir nenaudoklte sio 
gaminio prie vandens arba kai 
patys esate suslapQ. 

• TInkamal pastatykite gamlnj ant 
tvirto pavirsiaus. 

• Naudokite tik s^rase minima 
maitlnlmo adapterj. 

• Pastatykite gamlnj saugloje 
vietoje, kad niekas negaletq 
uzlipti ant maitlnlmo laldo, uz jo 
uzklluti ar jjpazeistl. 

• Jel gaminys normaliai neveikia, 
informacljos. kalp sallnti 
gedimus. ieskokite ekrane 
patelklamame spausdintuvo 
zinyne. 

• Viduje nera dalln. kurin technin? 
priezlurq galetn atlikti vartotojas. 
TechninQ apzlur^ turi atlikti tik 



kvallfikuoti sios sritles 
speciallstai. 
• Naudokite geral vedinamoje 
patalpoje. 

Pareiskimas del 
aplinkosaugos 

Kompanlja ..Hewlett-Packard" 
jsiparelgoja gaminti aukstos kokybes 
gamlnius atslzvelgdama j 
aplinkosaugos relkalavimus. 

Aplinkosauga 

Sis spausdintuvas turi kelet^ 
konstrukclninypatumn. mazinancin 
neiglamci poveikj aplinkai. Daugiau 
Informacljos apie tai Ieskokite HP 
interneto svetaineje www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenshlp/environment/. 
kur pateikiami jsipareigojimai del 
aplinkosaugos. 

Ozono issiskyrimas 

Sis gaminys neisskiria pastebimn 
ozono dujn (O3). 

Popieriaus naudojimas 

Su siuo gaminiu gallma naudoti pagal 
standart^DIN 19309 perdirbt^ 
popierin. 

Plastikines dalys 

Sunkesnes kalp 24 gramn (0.88 
uncljos) plastikines dalys pazymetos 
pagal tarptautinlus standartus. todel. 
paslbalgus spausdintuvo 
eksploatacijos laikotarpiui. plastikines 
dalls lengvlau identiflkuoti ir perdlrbti. 

Medziagq saugos duomenq lapai 

Medziagu saugos duomen^ lapus 
(MSDS) galite rasti HP Interneto 
svetaineje www.hp.com/go/msds. 
Vartotojal. neturintys prielgos prie 
Interneto. tureti^ suslslekti su vartotojn 
aptarnavimo centru. 

Perdirbimo programa 

HP daugelyje salin siulo vis daugiau 
gaminiu grs^zlnlmo ir perdirbimo 
programq. taip pat bendradarbiauja 
su vise pasaulio partneriais is 
didziausin elektronlkos gaminiu 
perdirbimo centru. Perparduodama 
kai kuriuos popullariauslus save 
gamlnius HP talp pat taupo istekllus. 
Sio HP gaminio lydmetalyje yra svino, 
todel paslbalgus gaminio 
eksploatavimo laikotarpiui sj 
komponent^ reikia tinkamai perdlrbti. 



Europos Sqjungoje vartotojq namL{ 
ukiq [rangos atlieki{ salinimas 




Toks simbolis ant gaminio arba jo 
pakuotes reiskia, kad sio gaminio 
ismesti kartu su kitomis namn ukio 
atliekomis negalima. Privalote [rangos 
atliekas priduoti [ specialiitokin 
atliekn surinkimo punkt^ kur elektros 
ar elektronikos [rangos atliekos bus 
reikiamai perdirbtos. Atskirai 
surenkant ir perdirbant [rangos 
atliekas taupomi gamtos istekliai ir 
uztikrinama, kad [rangos atliekos bus 
perdirbamos taip, kad nekenktu 
zmonin sveikatai iraplinkai. Jei reikia 
daugiau informacijos apie punktus, [ 
kuriuos galite priduoti [rangos atliekas 
perdirbti, susisiekite su miesto 
savivaldybe, namq ukio atliekq 
tvarkymo tarnyba ar parduotuve, 
kurioje pirkote gamin[. 
Daugiau bendrosios informacijos apie 
HP gaminiq surinkim^ ir perdirbim^ 
ieskokite tinklalapyje www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html. 
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Sveiki 



Dekojame, kad [sigijote nesiojam^^fotostudij^„HP Photosmart 420 series". 
Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart yra naujoviskas kameros ir spausdintuvo 
derinys viename lengvai valdomame [taise. „HP Photosmart 420 series" [diegtos 
„HP Real Life" technologijos, pvz., raudoniiakinefekto salinimo technologija, kad butu 
paprasta spausdinti geresnes kokybes nuotraukas is kompiuterio arba jo nenaudojant. 

rOMv^ Pastaba Siame vadove nuorodos [spausdintuv^reiskia nesiojamosios 
\~'^ fotostudijos dal[ be kameros. 

Taip pat aiskinama, kaip spausdinti is nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart", 
neprijungtos prie kompiuterio. Kad suzinotumete, kaip spausdinti is kompiuterio, 
[renkite „HP Photosmart" programing [rang^ir perskaitykite kompiuterio ekrane 
pateikiam^„HP Photosmart" spausdintuvo zinyn^. Daugiau informacijos, kaip [rengti 
programing [rang^, rasite s^rankos instrukcijose, kurios tiekiamos pakuoteje kartu su 
nesiojam^a fotostudija „HP Photosmart". 

Taip pat suzinosite, kaip: 




Spausdinti puikias nuotraukas be parasciq, vienu 
mygtuko paspaudimu. Zr. Nuotraukuspausdinimas. 



Pagerinkite savo nuotrauki^ kokyb^ taikydami „HP Real 
Life" technologijas, pvz., automatinio raudonnakinefekto 
salinimo funkcij^. Zr. Kaip pagerinti nuotraukq kokyb^. 



Issamesnes informacijos paiesl^a 

Su nauj^a nesiojamqja fotostudija „HP Photosmart 420 series" tiekiama tokia 
dokumentacija: 

• Greito parengimo darbui ar Scirankos vadovas: Kartu su nesiojam^a 
fotostudija „HP Photosmart 420 series" tiekiamos s^rankos instrukcijos, kurios 
aiskina, kaip [rengti nesiojamqj^ fotostudija „HP Photosmart" ir„HP Photosmart" 
programing irang^. Greito parengimo darbui buklete taip pat aprasomos 
pagrindines kameros operacijos. Dokumento pavadinimas [vairiose salyse / 
regionuose gali skirtis. 

• Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo 
vartotojo vadovas: Spausdintuvo vartotojo vadovas - tai knyga, kuri^skaitote. 
Siame vadove aprasomos pagrindines nesiojamosios fotostudijos 

„HP Photosmart" ypatybes, aiskinama, kaip j^naudoti neprijungt^prie 



Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 



3 



1 skyrius 



kompiuterio, be to, vadove pateikiama informacija, kaip salinti technines irangos 
gedimus. Kai kuriose salyse/regionuose Vartotojo vadovas pateikiamas 
elektroniniu formatu, „HP PhotoSmart" vartotojo vadovo CD. 

• „HP PhotoSmart" spausdintuvo zinynas: Ekrane pateikiamame 

„HP PhotoSmart" spausdintuvo zinyne rasoma, kaip naudotis nesiojam^a 
fotostudija „HP Photosmart" su kompiuteriu, taip pat informuojama, kaip salinti 
programines [ranges triktis. 

• Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" kameros vartotojo 
vadovas: Sioje dokumentacijoje aiskinama, kaip naudotis nesiojamosios 
fotostudijos „HP Photosmart" kamera nuotraukoms daryti, taip pat informuojama, 
kaip salinti triktis ir jE[ techniskai priziureti. Kai kuriose salyse/regionuose kameros 
dokumentacija teiklama tik elektroniniu formatu, „HP Photosmart" vartotojo 
vadovo CD. Tose salyse/regionuose Greito parengimo darbui buklete 
pateikiamos pagrindines instrukcijos ir apie kameros, ir apie spausdintuvo 
komponentus. 

IrengQ kompiuteryje „HP Photosmart" programing [rang^ galesite perziureti ekrane 
rodomq^ spausdintuvo zinyn^: 

• Jei dirbate su ..Windows" operacines sistemos kompiuteriu: is Start (pradeti) 
meniu isrinkite Programs (programos) (jei dirbate su operacine sistema 
„Windows XP", rinkites All Programs (visos programos)) > HP > HP Photosmart 
420 series > Photosmart Help („Photosmart" zinynas); 

• Jei dirbate su ..Macintosh" kompiuteriu, ieskiklyje rinkites Help (zinynas) > 
Mac Help („Mac" zinynas), tada Library (biblioteka) > HP Photosmart Printer 
Help for Macintosh („Macintosh" spausdintuvo zinynas). 

Spausdintuvo dalys 

Siame skyriuje pateikiama informacija tik apie nesiojamosios fotostudijos 

„HP Photosmart 420 series" spausdinimo komponent^. Informacijos apie kamer^ 

ieskokite Kameros vartotojo vadove. 



4 



Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" 




Vaizdas is priekio (spausdintuvas uzdarytas) 



1 


Valdymo skydelis: is cia valdomos pagrindines spausdintuvo funkcijos. 


2 


Kameros prijungimo lizdo dangtelis: kad kamer^ prijungtumete prie spausdintuvo, 
atidarykite j[. 


3 


Isvesties deklas: atverkite ji, jei ketinate spausdinti arba prie kameros jungties, esancios 
priekineje spausdintuvo dalyje, prijungti „PictBridge" atestuot^skaitmenin^ kamer^arba 
pasirinktin[ „HP Bluetooth" belaid[ spausdintuvo adapter[. Jis taip pat turetn buti atvertas, jei 
norite naudotis spausdintuvo nuotolinio valdymo pultu. 
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1 skyrius 




Vaizdas is priekio (spausdintuvas atvertas) 



1 


[vesties deklas: cia dekite popieriaus. 


2 


[vesties deklo ilgintuvas: istraukite j[, kad prilaikytn popierin. 


3 


Popieriaus plocio krelptuvas: kad popieriaus padetis burntinkama, pastumkite ji prie 
popieriaus sonines dalies. 


4 


Spausdinimo kasetes dureles: atidarykite jas, jei reikia [deti arba isimti spausdinimo 
kaset^. 


5 


Isvesties deklas (atvertas): cia spausdintuvas tiekia spaudinius. 


6 


Kameros prievadas: prie sic prievado junkite „PictBridge" atestuot^skaitmenin^ kamer^ 
arba pasirinkt^ „HP Bluetooth" belaid[spausdintuvo adapter[. 


7 


Rankenele: istraukite j% kai reikia nesti spausdintuv^. 




Uzpakaline spausdintuvo dalis 



1 


USB jungtis: cia junkite spausdintuv^ prie kompiuterio su karlu tiekiamu USB kabeliu. 


2 


Vaizdo jungtis: cia junkite vaizdo kabel[, kad pertelevizorinperziuretumete vaizdus. 


3 


Maitinlmo laido lizdas: cia junkite maitinimo laid^. 
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NesiojamoJI fotostudija „IHP PhotoSmart 420 series" 




Indikatoriq lemputes 



1 


Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius: nuolat svyti zaiia spalva, kai pasirinktinis 
akumuliatorius visiskai [krautas, bliksi akumuliatoriui kraunantis. 


2 


[jungimo indikatorius: nuolat svyti zaIia spalva, kai spausdintuvas yungtas, bliksi 
spausdintuv^ jjungiant arba isjungiant. 


3 


Busenos indikatorius: bliksi raudona sviesa, jei [vyksta klaida arba prireikia vartotojo 
veiksmn. Problem^ apibudina pranesimas apie klaid% rodomas kameros ekrane. 


4 


Spausdinimo indikatorius: nuolat svyti zaIia sviesa, kai spausdintuvas parengtas 
spausdinti, bliksi zaila sviesa, kai spausdintuvas spausdina. 


5 


Vaizdo busenos indikatorius: nuolat svyti zaIia sviesa, kai per prijungt^televlzorlnziurlte 
nuotraukas 



Nesiojamosios fotostudijos „HP PhotoSmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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Valdymo skydelis 



1 


Jungimo mygtukas: spauskite, kad jjungtumete arba isjungtumete spausdintuv^. 


2 


[rasymo mygtukas: spauskite, kad [rasytumete nuotraukas [ kompiuter[ is kameros, 
prijungtos prie spausdintuvo. 


3 


Mastelio keitimo mygtukas: kad jjungtumete mastelio keitimo veiksen% spauskite 
mygtuk^+. Kiekvienas tolesnis spustelejimas didina mastelio lyg[. Jei mastelio didinimo 
mygtuk^ + spustelesite tada, kai rodomos nuotrauku miniatiuros, esama nuotrauka bus 
parodyta visu dydziu. Spustelej^ mastelio mazinimo mygtuk^ - tada, kai rodoma padidinta 
nuotrauka, mastelio lyg[sumazinsite. Spustelejus mygtuk^ -, kai rodoma nuotrauka visu 
dydziu, vienu metu kaip miniatiuros bus rodomos kelios nuotraukos. 


4 


Zvalgymo mygtukai: siais rodyklemis pazymetais mygtukais galima perziureti nuotraukas 
arba zvalgytis po meniu. Kad atvertumete arba uzvertumete meniu arba isrinktumete 
meniu parinkt[, spustelekite OK (gerai). 


5 


Spausdinimo mygtukas: paspauskite mygtuk% kad isspausdintumete esam^ nuotrauk^. 
Kiekvienu kitu spustelejimu vel bus spausdinama ta pati nuotrauka. 


6 


Atsaukimo mygtukas: paspauskite, kad sustabdytumete spausdinimo veiksm% 


7 


Vaizdo mygtukas: spauskite, kad pakeistumete nuotrauka perziuros priemon^ - prijungto 
televizoriaus monitorin pakeistumete kameros ekranu, ir atvirksciai. Spausdintuvas prie 
televizoriaus turi buti prijungtas kartu tiekiamu vaizdo kabeliu. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



Bendrosios informacijos apie nuotraukas langas 



1 


„HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) busena: rodo skaiciLi nuotraukq, isrinktii 
platinti naudojantis funkcija „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) (jei tol<iLiyra). 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 


2 


DROP spausdinimo busena: rodo sl^aiciii l<ameroje jau isrinktq nuotraul^it, l<urios bus 
spausdinamos su sistema DROP. 


3 


Akumuliatoriq indrkatorius: rodo kameros al<umuliatoriLi(virsuje) ir, jei jdetas, 
pasirinl<tinio „HP PhotoSmart" vidinio akumuliatoriaus (apacioje) [l<rovos lygj. 


4 


Pranesimii sritis: joje rodomi su spausdintuvu susij^ pranesimai. 


5 


Zvalgymo rodykles: sios rodykles rodo, l<ad yra kitu nuotruaku, po kurias galima narsyti 
paspaudus spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus ^ arba 


6 


Rasalo lygio indikatorius: rodo spausdinimo kasetes rasalo lygj. 




Spausdinamq nuotraukq langas 



Spausdinimo langelis: varnele zymi dabar spausdinam^ nuotrauk^ ir nurodo 
egzempliorin skaicin. 



Eiles numeris: rodo esamos nuotraukos eiles numerj ir visLt kameros atmintineje esancin 
nuotrauku skaicin. 
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Vidinio akumuliatoriaus skyrius 



1 


Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis: atverkite s[ spausdintuvo apacloje esant[ dangtel[ ir 
idekite pasirinktin[ „HP PhotoSmart vidin[ akumuliatorin. 


2 


„HP PhotoSmart" vidinis akumuliatorius: jei sis akumullatorius visiskai [krautas, galima 

isspausdinti apie 75 nuotraukas. AkumuliatoriLiturite [sigyti atskirai. 


3 


Vidinio akumuliatoriaus skyrius: cia dekite paslrinktin[„HP PhotoSmart" vidln[ 
akumuliatoriii. 


4 


Akumuliatoriaus skyriaus mygtukas: pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtelL- 
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V J 



Nuotolinio valdymo pultas 



1 


Vaizdo mygtukas j^: spauskite, kad pakeistumete nuotrauku perziuros priemon^ - 
prijungto televizoriaus monitorin pakeistumete kameros ekranu, ir atvirksciai. 


2 


Paleidimo / pauzes mygtukas : paspauskite, kad pakeistumete rodymo veiksen^- 
nuotrauku rodymo paeiliui veiksen^ keiskite nuotrauku rodymo pavieniui veiksena, ir 
atvirksciai. 


3 


Zvalgymo mygtukai: siais rodyklemis pazymetais mygtukais galima perziureti nuotraukas 
arba zvalgytis po meniu. Kad atvertumete arba uzvertumete meniu arba isrinktumete 
meniu parinkt[, spustelekite OK (gerai). 


4 


Mastelio didinimo mygtukas q: spustelekite, kad jjungtumete mastelio keitimo veiksen^. 
Kiekvienas tolesnis spustelejimas didina mastelio lygi. Jei mastelio didinimo mygtuk^ + 
spustelesite tada, kai rodomos nuotraukuminiatiuros, esama nuotrauka bus parodyta visu 
dydziu. 


5 


Mastelio mazinimo mygtukas g: spustelej^ mygtuk^ - tada, kai rodoma padidinta 
nuotrauka, mastelio lyg[sumazinsite. Paspaud^ mastelio mazinimo mygtuk^-, kai 
nuotrauka rodoma visu dydziu, gausite nuotrauku miniatiurn vaizd^. 


6 


Pasukimo mygtukas igi: paspauskite mygtuk% kad pasuktumete esam^ nuotrauka 
Mygtukas neveikia, jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas. 


7 


Spausdinimo mygtukas t-': paspauskite mygtuk% kad isspausdintumete esam^ 
nuotrauk^. Kiekvienu kitu spustelejimu vel bus spausdinama ta pati nuotrauka. 


8 


HP Instant Share i^: spustelej^ atversite kameros lang^ Share Menu (paskirstos meniu). 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 



Galimi priedai 

[renginiui „HP Photosmart 420 series skirti kai kurie priedai, kuriais naudojantis 
patogiau spausdinti bunant bet kurioje vietoje bet kuriuo metu. Savo isvaizda priedai 
gali skirtis nuo pavaizduoto sioje iliustracijoje. 

Informacijos apie kameros priedus ieskokite Kameros vartotojo vadove. 



Nesiojamosios fotostudljos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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1 skyrius 



Priedo pavadinimas 


Aprasymas 




Jei turite „HP Photosmart" vidini 
akumuliatorin, galite pasiimti 
spausdintuv^ bet kur. 


„HP PhotoSmart" vidinis 
akumuliatorius 






[ lengv^ patvarii kompaktiskn 
spausdintuvLi„HP Photosmart" kelionin[ 
krepsi galima saugiai sudeti visk^ ko 
reikia norint spausdinti kelioneje. 


Kompaktiski( spausdintuvq 

„HP PhotoSmart" kelioninis krepsys 




„HP Bluetooth" belaidis 
spausdintuvo adapteris 


„HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo 
adapteris jungiamas i nesiojamosios 
fotostudijos „HP Photosmart" priekineje 
dalyje esanci^ kameros jungti - tada 
spausdinant galima naudotis belaide 
technologija ..Bluetooth". 



Informacija apie akumuliatorius 

Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" komplektuojama su kameros ir 
nuotolinio valdymo pulto akumuliatoriais. Atskirai galima [sigyti pasirinktini 
„HP Photosmart" vidin[ spausdintuvo akumuliatorlLi. Irengto „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus busen^rodo ir spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius, esantis 
valdymo skydelyje, ir indikatorius, esantis kameros ekrane: 

nesiojamoji fotostudija jjungta j kintamosios sroves maitinimo tinkle^ 

• Jei akumuliatorius visiskai [krautas, spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius 
svyti, jei akumuliatorius kraunama - bliksi 

• Kameros ekrane rodoma akumuliatoriaus su kistuku piktograma, jei 
akumuliatorius visiskai [krautas, animuota akumuliatoriaus piktograma rodoma 
akumuliatoriui kraunantis 
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Nesiojamoji fotostudija maitinama is akumuliatoriii 

• Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius nesviecia. 

• Jei akumuliatorius visiskai [krautas, kameros ekrane nieko nerodoma. 

• Kameros ekrane rodomos piktogramos, kai akumuliatorius [krautas mazai, labai 
mazai ir kai jis visiskai issikrov^s. Kameros ekrane taip pat rodomi pranesimai. 

Daugiau informacijos apie kameros akumuliatorius rasite Kameros vartotojo vadove 
(pakuoteje arba elektroniniu formatu tiekiamame „HP Photosmart" vartotojo vadovo 
CD, tai priklauso nuo salies /regiono). 

Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" nuotolinio valdymo pultas skirtas valdyti 
spausdintuv^tuo metu, kai perprijungt^televizorinperziurite nuotraukas. Sis 
nuotolinio valdymo pultas maitinamas is kartu tiekiamo CR2025 akumuliatoriaus, kur[ 
reikia [deti [ pult^. 




Kad [detumete akumuiiatorlLi | nuotolinio valdymo pultci: 

1. Nustumkite akumuliatoriaus skyriaus, esancio nuotolinio valdymo pulto gale, 
dangtel[. 

2. [dekite pasirinktin[ akumuliatorin, kaip parodyta, „+" puse aukstyn. 

3. Uzstumkite dangtel[ [ viet^. 



Nesiojamosios fotostudijos meniu 

[ nesiojamosios fotostudijos meniu [traukta daug ypatybiq, susijusin su nuotrauk^ 
perziura irspausdinimu, pagalbos gavimu ir kt. Suaktyvintas meniu pasirodo ekrane ir 
uzdengia esam^nuotrauk^. Nesiojamosios fotostudijos meniu galite pasiekti per 
kameros ekrano virsuje rodomas sietuvo sakneles. Jei kamera prie kameros 
prijungimo lizdo neprijungta, meniu parinktys buna kitokios. Daugiau informacijos 
rasite Kameros vartotojo vadove. 



Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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1 skyrius 




Nesiojamosios fotostudijos meniu sakneles 



1 


„Print Menu" (spausdinimo meniu) 


2 


„Playback Menu" (perziuros meniu) 


3 


„Stiare Menu" (paskirstos meniu) 


4 


„Setup Menu" (sEirankos meniu) 


5 


„Help Menu" (zinyno meniu) 



\ ' / Patarimas [ nesiojamosios fotostudijos meniu [traul<ta daug naudingn 

~\J~ komandq, ir parinl<ciL[, taciau daznai naudojamas funl<cijas, pvz., spausdinimo, 

paprastai galima jjungti vienu spausdintuvo valdymo sl<ydelio mygtul<o 

spustelejimu. 

Kad pasinaudotumete nesiojamosios fotostudijos meniu: 

1. Prijunl<ite l<amer^prie l<ameros prijungimo lizdo, esancio spausdintuvo virsuje. 
Daugiau informacijos iesl<ol<ite sl<yriuje Kaip prijungti kamer^. 

2. Kad prieitumete meniu, paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuk^OK 
(gerai). Rodoma [vestis Print Menu (spausdinimo meniu). 

Kad apziuretumete kitus meniu: 

• Kad apziuretumete meniu s^ras^ (jis atveriamas sakneliL[ pavidalu kameros 
ekrano virsuje), paspauskite spausdintuvo mygtukus ^ arba p-. Kiekvieno meniu 
parinktys prieinamos paspaudus mygtukus ^ arba y. Neaktyvios meniu 
parinktys pritemdomos. 

• Parinktis isrenkama spustelejus OK (gerai). 

• Kad pereitumete [ kit^ meniu, spaudziokite mygtuk^i tol, kol bus isrinkta esamo 
meniu saknele, tada mygtuku ^ arba ^ narsykite po meniu sakneles. 

• Kad iseitumete is meniu, esamame meniu rinkites EXIT (iseiti) ir spustelekite OK 
(gerai). Taip pat galite spaudyti mygtuk^i tol, kol bus isrinkta esamo meniu 
saknele, tada spustelekite OK (gerai). 
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Meniu 

• „Print Menu" (spausdinimo meniu) 

- Remove Red Eyes (pasalinti raudonn akiq efekt^: rinkites, kad rodomoje 
nuotraukoje pasalintumete raudonnakinefekt^. Jei si meniu parinktis 
sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima. 

- Print All (spausdinti visas): rinkites, jei norite atverti funkcijos „Print All" 
(spausdinti visas) parinktis. Kad isspausdintumete visas kameroje esancias 
nuotraukas be parascinpo vien^ puslapyje, isrinkite Full Size (visas dydis) ir 
spustelekite OK (gerai). Taip pat galite nuotrauku issispaudinti ir pasirink§ 
toki isplanavim^: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos 
per Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortel^). Jei 
reikia pagalbos, kad sia ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir 
spustelekite OK (gerai). 

- Print New (spausdinti nauj^: rinkites, jei norite atverti funkcijos „Print New" 
(spausdinti nauj^ parinktis. Kad issispausdintumete naujq nuotraukq, 
nufotografuotq po to, kai kamera paskutin[ kart^buvo prijungta prie 
spausdintuvo, po vien^ puslapyje, rinkites Full Size (visas dydis) ir 
spustelekite OK (gerai). Issispaudinkite nuotraukq ir pasirink^ tok[ 
isplanavim^: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos per 
Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortel^). Jei 
reikia pagalbos, kad sia ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir 
spustelekite OK (gerai). 

- Passport Photo (paso nuotrauka): rinkites, kad atvertumete funkcijos 
„Passport Photo" (paso nuotrauka) parinktis. Pasirinkite paso nuotraukos 
format^: 2 x 2 in, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm 
arba45 x 55 mm, tada spustelekite OK (gerai). Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje Kad issispausdintumete paso nuotrauku:. Jei reikia 
pagalbos, kad sia ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir 
spustelekite OK (gerai). Jei siuo metu nuotraukq neziurite, si meniu parinktis 
sulaikyta. 

- Print test page (spausdinti bandomqj[ puslap[): rinkites, kad 
isspausdintumete bandom^i puslap[, kuriame bus informacijos apie 
spausdintuv^, kuri pravers ieskant gedimq. Daugiau informacijos ieskokite 
skyriuje Bandomojo puslapio spausdinimas. 

- Clean cartridge (valyti kaset^): rinkites, kad isvalytumete spausdinimo 
kaset^. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje Spausdinimo kaseciii valymas. 

- Align cartridge (islygiuoti kaset^): rinkites, kad islygiuotumete spausdinimo 
kaset^. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje Spausdinimo kasetes 
lygiavimas. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

• Playback Menu(perziuros meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo 
vadove. 

- Delete (salinti): spustelekite, kad atverti [vairias salinimo funkcijos parinktis. 
Is kameros galite pasalinti rodom^nuotrauk^arba visas nuotraukas. Si 
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parinktis taip pat leidzia formuoti vidin^ atmintin^ arba atminties kortel^ G^igu 
ji ideta). 

- Remove Red Eyes (pasalinti raudonn akin efekt^): rinkites, kad rodomoje 
nuotraukoje pasalintumete raudonn akin efekt^. Jei si meniu parinktis 
sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima. 

- Rotate (pasukti): rinkites, kad pasuktumete rodom^ nuotrauk^. Jei siuo metu 
nuotrauku neziurite arba jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas, si meniu 
parinktis sulaikyta. 

- Record Audio ([rasyti garsq): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, 
parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

Share Menu (paskirstos meniu): rinkites, kad prieitumete galimas kameros 
ypatybes „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta). Daugiau informacijos rasite 

Kameros vartotojo vadove. 

- Print 1 copy (spausdinti 1 egzempliorinJ: jei kamera prijungta prie 
spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros 

vartotojo vadove. 

Print 2 copy (spausdinti 2 egzempliorius): jei kamera prijungta prie 
spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros 

vartotojo vadove. 

- HP Instant Share Setup (HP sparciosios paskirstos s^ranka): rinkites, kad 
kameroje [rengtumete „HP Instant Share " (HP sparcioji paskirsta) funkcij^. 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

Setup Menu (s^rankos meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo 
vadove. 

- Display Brightness (vaizdo skalstis): kad lango vaizdo kontrastq^ 
priderintumete pagal esamas stebejimo s^lygas, rinkites parinktis Low 
(mazas). Medium (vidutinis) arba High (didelis). Jei nustatysite Low 
(mazas), pailges kameros akumuliatoriaus veikimo laikas. 

- Camera Sounds (kameros garsai): paspauskite On (jjungta) arba Off 
(isjungta), kad jjungtumete arba isjungtumete kameros garsus. Tai kameros 
garsai, skleidziami fotografuojant, jjungiant kamer^arba spaudziant mygtuk^. 

- Live View Setup (tiesioginio vaizdo Seiranka): rinkites, kad reguliuotumete 
kameros tiesioginio vaizdo parinkti- Live View On (tiesioginis vaizdas 
jjungtas) arba Live View Off (tiesioginis vaizdas isjungtas). Taip nustatoma, 
ar pirm^ kart^ ijungta kamera rodys tiesiogini vaizd^ ar ne. Tiesioginio vaizdo 
parinktis leistina, jei kamera neprijungta prie spausdintuvo. 

- Date/Time (data/laikas): rinkites, kad kamerai pakeistumete dat^ ir laik^. 

- USB Configuration (USB s^ranka): issirinkite, kad nustatytumete, ar USB 
kabeliu su kompiuterio sujungta kamera bus rodoma kaip Digital Camera 
(skaitmenine kamera) ar kaip Disk Drive (diskLi [taisas). Kai kamera prie 
spausdintuvo prijungta per prijunglmo lizd^, ji visada rodoma kaip 
skaitmenine kamera, ir [j^ negalima rasyti is kompiuterio. 

- TV Configuration (televizoriaus s^ranka): rinkites, kokiu formatu siL(sti 
vaizdo signalEi [ prijungtst televizorin, - NTSC ar PAL. Kamera nustatyta siiisti 
NTSC arba PAL formate vaizdo signal^ pagal kalb^ir region^ kuriuos 
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isrinkote nustatydami kamer^. NTSC formatas daugiausia naudojamas 
Siaures Amerikoje ir kai kuriuose Pietii Amerikos regionuose, taip pat 
Japonijoje, Korejoje ir Taivane. PAL formatas naudojamas Europoje, 
Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai kuriuose Azijos regionuose. Jei 
televizorius priima nebudingus jusq. regionui vaizdo signalus, keiskite si^ 
nuostat^. 

- Language (kalba) (rodo veliaveles piktograma): rinkites, kad pakeistumete 
kalbos nuostat^. 

- Move Images to Card (perkeiti nuotraukas [ kortel^): rinkites, kad 
nuotraukas is kameros vidines atmintines perkeltumete [ kameroje esanci^ 
atminties kortel^. [ kamersi idejus atminties kortel^ visos naujos nuotraukos 
[rasomos tik [j^ ir jokios kameros vidineje atmintineje laikomos nuotraukos 
nebus matomos, kol neisimsite korteles. Jei norite visas nuotraukas is 
kameros perkeiti [ kompiuter[, pirmiausia per si^parinkt[ perkelkite 
nuotraukas is kameros vidines atmintines [atminties kortel^. Jei vidineje 
atmintineje nera nuotraukq arba jei kameroje nera korteles, si meniu parinktis 
sulaikyta. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

• Help Menu (zinyno meniu): daugiau pagalbines informacijos, kaip naudotis 
kamera, rasite Kameros vartotojo vadove. 

Top Ten Printing Tips (desimt svarbiausiii patarimn, kaip spausdinti): 
rinkites, kad perskaitytumete desimt svarbiausin patarimn, kaip spausdinti. 
Printer Accessories (spausdintuvo priedai): rinkites, kad pasiskaitytumete 
apie galimus spausdintuvo priedus. 

- Printer Control Panel (spausdintuvo valdymo skydelis): rinkites, kad 
pasiskaitytumete apie spausdintuvo valdymo skydel[. 

- Print Cartridge (spausdinimo kasete): rinkites, kad pasiskaitytumete apie 
spausdinimo kasetes naudojim^. 

- Loading Paper (popieriaus [dejimas): rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
[deti popieriaus. 

- Clearing Paper Jams (popieriaus strigcin. salinimas): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip pasalinti popieriaus strigt[. 

- PictBridge cameras („PictBridge" kameros): rinkites, kad pasiskaitytumete, 
kaip su spausdintuvu naudoti „PictBridge" kameras. 

- Connecting to a TV (prijungimas prie televizoriaus): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip spausdintuvo prijungti prie televizoriaus. 

- Saving Images (nuotraukq [rasymas): rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
nuotraukas [rasyti [ prijungt^ kompiuter[. 

- Printer Battery (spausdintuvo akumuliatorius): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip su spausdintuvu naudoti pasirinktin[ 
„HP PhotoSmart" vidini akumuliatorin. 

- Traveling with the printer (kelioneje su spausdintuvu): rinkites, kad 
perskaitytumete patarimus, kaip naudotis spausdintuvu kelioneje. 

- Getting assistance (kaip gauti pagalb^: rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
gauti pagalbos naudojantis spausdintuvu. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 



Nesiojamosios fotostudijos „HP PhotoSmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 



17 



1 skyrius 



18 Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



2 Pasirengimas spausdinti 



Pries pradedami spausdinti turite susipazinti su l<ai l<uriomis nesudetingomis 
proceduromis: 

• Kaip [deti popieriaus (zr. Kaip [deti popieriaus) 

• Kaip [deti l<aseciL[ (zr. Kaip [deti spausdinimo l<aseciLL) 

• Kaip prijungti l<amer^(zr. Kaip prijungti l<amer^ 

Pries pradedami spausdinti turesite [deti popieriaus, spausdinimo l<aseciLL ir prijungti 
kamer^ l<urios vidineje atmintineje ar atminties l<orteleje yra nuotraul<LL. 

Kaip [deti popieriaus 

lssiaisl<inl<ite, l<aip pasirinl<ti popieriaus tip^, tinkam^tam tikrai spausdinimo uzduociai 
atlikti, ir [ [vesties dekl^[deti spausdinimo popieriaus. 

Kaip issirinkti popieriaus tip^, tinl<amiausiq uzduociai atlikti 

Informacijos, koks rinkoje tiekiamas HP rasaliniams spausdintuvams sukurtas 
popierius, arba kaip jo [sigyti, ieskokite: 

• www.hpshopplng.com (JAV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com (visi kiti regionai/salys) 

Kad pasiektumete geriausiq, spausdinimo rezultatLi, rinkites aukstos kokybes HP 



nuotrauku popierin. 


Spausdinimo uzduotis 


Tinkamas popierius 


Aukstos kokybes patvarios padidintos 
nuotraukos, paso nuotraukos ir 
laminuotinos nuotraukos 


NuotraukLt popierius „HP Premium Plus" 


Nuotraukos, nuskaitytos vidutines ir 
aukstos skyros skaitytuvais ir 
nufotografuotos skaitmeninemis 
kameromis 


NuotraukL[ popierius „HP Premium" 


Paprasti ir darbui skirti spaudiniai 


HP nuotrauku popierius 
Nuotrauku popierius „HP Everyday" 



Kad popierius, ant kurio bus spausdinama, isliktL[ geros bukles, 

• nepanaudotus popieriaus lapus laikykite originalioje pakuoteje. 

• Popierin laikykite lygioje, vesioje ir sausoje vietoje. Jei lapL[ kampai rieciasi, 
[dekite popieriaus lap^[plastikin[maisel[iratsargiai palankstykite priesingomis 
kryptimis, kol jis issitiesins. 

• Nuotraukq popieriaus lapus laikykite uz krastLi, kad nepaliktumete demiui. 
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2 skyrius 



Kaip [deti popieriaus 

Patarimai, kaip [deti popieriaus: 

• Galite spausdinti ant nuotraul<L|, popieriaus, l<artotel<os l<orteliLLarba L dydzio 
l<orteliL[. 

• Pries dedami popieriL[ atstuml<ite popieriaus plocio l<reiptuv^ ir padaryl<ite 
popieriui vietos. 

• Vienu metu spausdintuve turi buti vieno tipo ir dydzio popierius. [vesties del<le 
nemaisyl<ite sl<irtingLL tipn ar dydziL[ popieriaus. 

• Nedel<ite daugiau l<aip 10 lapn 10 x 30 cm (4 x 12 in) dydzio nuotraul<L[ popieriaus 
panoraminiam atvaizdui spausdinti (spausdinama til< is l<ompiuterio). Jei [desite 
daugiau l<aip 10 lapq, gali l<ilti popieriaus tiel<imo problemn. 



4 




1 


[vesties deklas 


2 


Popieriaus plocio kreiptuvas 


3 


Isvesties deklas 



Kad jdetumete popieriaus: 

1 . Atidaryl<ite isvesties del<l^. [vesties del<las atidaromas automatisl<ai. 

2. [del<ite il<i 20 lapn popieriaus spausdinam^a arba blizgi^a puse spausdintuvo 
priel<io linl<. Jei naudojate popieriq su sl<irtul<ais, del<ite jo taip, l<ad sl<irtul<ai [ 
spausdintuv^ patel<tLi pasl<iausiai. 
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3. Sureguliuokite popieriaus plocio kreiptuv^taip, kad jis priglustn prie popieriaus 
krasto, bet jo nesulenktu. 

Kaip [deti spausdinimo kaseciii 

Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" gali spausdinti spalvotai ir 
nespalvotai. HP siulo [vairin spausdinimo kaseciii, kad galetumete issirinkti 
tinkamiausi^savo darbams. Kasetes numeris [vairiose salyse/regionuose gali skirtis. 
Ziurekite, kad kasetes numeris atitiktuskirtqjisaliai/regionui. 

rJOTj^ Pastaba Su siuo spausdintuvu naudojamLi kaseciij numeriai pateikiami 
spausdintinio Spausdintuvo vartotojo vadovo ketvirtame virselyje. Jei jau 
spausdintuvu ne kart^ naudojotes, kaseciii numerius taip pat rasite 
„HP Photosmart" programineje [rangoje. „Windows" vartotojams: desiniuoju 
peles klavisu spustelekite „HP Digital Imaging Monitor" piktogram^ esanciq^ 
..Windows" uzduocinjuostos desiniajame kampe, ir issirinkite Launch/Show 
HP Solution Center (paleisti / rodyti HP sprendimncentr^. Spustelekite 
Settings (nuostatos) ir issirinkite Print Settings (spausdinimo nuostatos) > 
Printer Toolbox (spausdintuvo parankine). Spustelekite saknel^ Estimated 
Ink Levels (nustatytas rasalo lygis), tada spustelekite Print Cartridge 
Information (informacija apie spausdinimo kasetes). ..Macintosh" 
vartotojams: Spustelekite HP Image Zone kameros prijungimo lizde. Is 
isskleidziamojo s^raso Settings (nuostatos) issirinkite Maintain Printer 
(technine spausdintuvo prieziura). Spustelekite Utilities (naudmenos), tada is 
isskleidziamojo s^raso issirinkite Supplies (atsargos). 

„HP Vivera" rasalas uztikrina, kad spaudinys bus kokybiskas ir atitiks tikrov^, taip pat 
isskirtini atsparum^ blukimui - nuotraukos bus sodrin spalvL[ ir ilgaamzes. Siekiant 
auksciausios kokybes, grynumo iratsparumo blukimui rodikliLi„HP Vivera" rasalas 
buvo specialiai sukurtas ir moksliskai istirtas. 

Kad spausdinimo rezultatai butL[optimalus, HP rekomenduoja naudoti tik originalias 
HP spausdinimo kasetes. Originalios HP spausdinimo kasetes sukurtos irisbandytos 
su HP spausdintuvais, kad kaskart nesunkiai pasiektumete puikiL[ rezultatL[. 



Naudokite geriausici spausdinimo kaset^ 



Spausdinimo uzduotis 


Spausdinimo kasete, kurici reiketq 
[deti 1 kasetes lizdci 


Spalvoti spaudiniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 


Nespalvoti spaudiniai 


HP nespalvotn nuotrauk^ rasalo 


Rudi arba retro stiliaus spaudiniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 


Tekstas ir spalvoti breziniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 



Nesiojamosios fotostudljos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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A[spejimas Patikrinkite, ar naudojate tinkam^spausdinimo kaset^. HP negali 
uztikrinti ne HP rasalo kokybes ir patikimumo. Garantija nepadengs 
spausdintuvo prieziuros ar remonto darbij islaidL[, jei spausdintuvas nustos 
veikti ar suges del to, kad naudojamas ne HP rasalas. 

Kad spausdinimo kokybe butngeriausia, HP rekomenduoja visas spausdinimo 
kasetes, [sigytas mazmenines prekybos budu, [deti nesibaigus ant pakuotes 
nurodytam terminui. 




Nupleskite rausvci juostel^ 




Cia nelieskite 



Paruoskite spausdintuvci ir kasetf darbui: 

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas ir ar is vidaus isimta kartonine pakuotes 
dalis. 

2. Atidarykite spausdintuvo kaseciLi dureles. 

3. Nupleskite nuo kasetes ryskiai rausv^juostel^. 




[dekite kasetf : 

1 . Jei keiciate kaset^, sen^ kaset^ paspaud^ zemyn ir patrauk^ [ save is skyriaus 
istraukite. 

2. Nauj^kaset^ laikykite taip, kad lipdukas butL[ virsuje. Stumkite kaset^ [tusci^ 
skyrinsiek tiek [zambiai [ virsL[, kad variniai kontaktai butu nukreipti pirmyn. 
Spauskite kaset^, kol ji uzsifiksuos. 

3. Uzdarykite dureles, per kurias pasiekiamos spausdinimo kasetes. 
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Kameros nuotrauknekrane atsiras piktograma, rodanti, kiek mazdaug [detoje kaseteje 
yra rasalo (100-66 %, 65-33 % arba 32-0 %). Jei [dejote neoriginali^ HP kaset^, 
piktogramos, rodancios rasalo lyg[, nebus. 

Kaskart, kai desite ar keisite spausdinimo kaset^, kameros ekrane bus rodomas 
pranesimas, raginantis [deti tuscio popieriaus rasalo kasetei sulygiuoti. Tai uztikrina 
aukst^ spaudinlLi kokyb^. 

Kasetes lygiavimas: 

1 . [dekite [ [vesties dekl^ popieriaus ir paspauskite OK (gerai). 

2. Kad sulygiuotumete kaset^, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Zr. Spausdinimo kasetes lygiavimas. 

Is spausdintuvo istraukt^ kaset^ laikykite tik spausdinimo kasecin dekle. Taip 
issaugosite rasal^, kad nesudziutn. Netinkamai laikoma kasete gali sugesti. 

Kai kuriose salyse/regionuose kasecin deklas kartu su spausdintuvu neparduodamas, 
taciau galite j[ [sigyti kartu su HP nespalvot^ nuotrauku rasalo kasete, parduodama 
atskirai. Kitose salyse/regionuose deklas tiekiamas kartu su spausdintuvu. 

Kasetes laikymas, kai ji ne spausdintuve 

-> Kad [detumete kaset^ [ dekl^, kiek [zambiai pastumkite ir atsargiai uzspauskite, 
kad uzsifiksuotn. 



Kad isspausdintumete kamera padarytas nuotraukas, pirmiausia reikes prijungti 
prie spausdintuvo. 

rJMv^ Pastaba Taip pat per spausdintuvo priekyje esanci^ kameros jungti (su USB 
kabeliu, pridedamu prie „PictBridge" atestuotos kameros) galite prijungti 
„PictBridge" atestuot^kamer^irspausdinti nuotraukas is jos, taciau tuo paciu 
metu prie kameros jungties negalite prijungti nesiojamosios fotostudijos 
„HP PhotoSmart 420 series" kameros ir kitos „PictBridge" kameros. 




Kaip prijungti l^amerct 



Nesiojamosios fotostudijos „HP PhotoSmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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Kamerci prie spausdintuvo junkite taip: 

1. Jei reikia, atverkite kameros prijungimo lizdo dangteli. 

2. Laikykite kamer^taip, kad jos ekranas butu nukreiptas [jus, o apacia - zemyn. 

3. Patikrinkite, ar kamera isjungta. 

4. [spauskite kamerci prijungimo lizd^taip, kad kameros jungties q^sele [listut 
jungties angq, esanci^ kameros apacioje. 

5. Paprastai prijungus kamer^[sijungia ir ji pati, ir spausdintuvas. Jei neisijungs, 
paspauskite spausdintuvo valdymo pulto mygtuk^On (jjungti). 

r2Mv> Pastaba Nenaudojamos kameros ekranas, kai ji prijungta prie spausdintuvo, 
po astuoniq minuciq pritemsta. Kameros ekranas vel nusvinta, kai is prijungto 
kompiuterio ar [renginio su ..Bluetooth" belaide technologija atsiunciama 
spausdinimo uzduotis arba paspaudus bet kur[ nesiojamosios fotostudijos 
„HP PhotoSmart" mygtuk^. Po desimties neveikos minuciq kameros ekranas 
issijungia visai. Kad ekranas vel [sijungtL[, paspauskite spausdintuvo valdymo 
pulto mygtuk^On ([jungti). 
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3 Spausdinimo pagrindai 



Su nesiojam^a fotostudija „HP Photosmart 420 series" galima kurti puikias 
nuotraukas, ir kompiuteris visai nereikalingas. Atlik^ spausdintuvo s^rank^ pagal 
atitinkamas [pakuot^ [detas instrukcijas netrukus galesite spausdinti nuotraukas. 
Siame skyriuje aprasoma: 

• Kaip spausdinti is prijungtos prie spausdintuvo kameros 

• Kaip spausdinti is kitLi [renginin 

Pastaba Vadovaudamiesi toliau pateikiamomis instrukcijomis spaudykite tik 
spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus, jeigu nenurodyta kitaip. Turekite 
omenyje, jei kamera prijungta prie spausdintuvo, dauguma jos mygtuku 
neveikia. Vienintele isimtis - kameros jungiklis ON/OFF ([jungta / isjungta), 
kuriuo galima isjungti tik kamer^. 

Kaip spausdinti is prijungtos prie spausdintuvo Icameros 

Nuotrauku spausdinimas tiesiogiai is prijungtos prie spausdintuvo kameros - 
paprasciausias ir greiciausias budas paversti nuotraukas puikios kokybes spaudiniais. 
Siame skyriuje aprasoma: 

• Nuotraukq, skirtq spausdinti, perziura 

• Kaip pagerinti nuotraukq kokyb^ 

• Nuotraukq spausdinimas 

Nuotraukq, skirtq spausdinti, perziura 

Kameros arba televizoriaus ekrane (sujung^ spausdintuvo su televizoriaus kartu 
tiekiamu vaizdo kabeliu) galite perziureti nuotraukas ir isspausdinti jas is kameros. 

Nuotraukq perziura 

Spausdintinas nuotraukas galite isrinkti naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu 
arba pakuoteje esanciu nuotolinio valdymo pultu. Pasitikrinkite, ar vidineje kameros 
atmintineje arba papildomoje atminties korteleje yra nuotraukij, tada prijunkite kamer^ 
prie spausdintuvo. 

Kad perziuretumete nuotraukas po vienq: 

-» perziurekite kameroje esancias nuotraukas spausdami spausdintuvo valdymo 
skydelio mygtukus ^ arba p-. 

Kad perziuretumete nuotraukas kaip miniatiuras: 

1 . perziurekite nuotraukas kaip miniatiuras spausdintuvo valdymo skydelyje 
paspaud^ mastelio mazinimo mygtuk^ -. 

2. Miniatiuras galite perziureti spaudinedami spausdintuvo valdymo skydelio 
mygtukus su rodyklemis. Isrinkta nuotrauka paryskinta. 




Nesiojamosios fotostudljos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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3. Dabar galite: 

- spustelej^ OK (gerai) iseiti is miniatiurn perziuros veiksenos ir perziureti 
nuotraukas per vis^ekran^arba 

- paspaud^ Print (spausdinti) isspausdinti isskirt^nuotrauk^. 

Nuotraukq perziura per televizoriq 

Galite „HP Photosmart 420 series" prijungti prie televizoriaus, perziureti irisrinkti 
norimas spausdinti nuotraukas. 

Nuotraukq perziura televizoriaus ekrane 

1. Spausdintuv^prie televizoriaus prijungsite kartu tiekiamu vaizdo kabeliu. 

2. (junkite televizorin ir parinkite nuostat^, kad jis priimtL[ signal^ is nesiojamosios 
fotostudijos „HP Photosmart". Daugiau informacijos rasite televizoriaus vartotojo 
vadove. 

3. Spustelekite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuk^ Video (vaizdas). 

4. Nuotraukas galite perziureti spaudinedami spausdintuvo valdymo skydelio arba 
nuotolinio valdymo pulto mygtukus su rodyklemis. Kad perziuretumete 
nuotraukas automatine sekos rodymo veiksena, nuotolinio valdymo pulte 
paspauskite Play/Pause (leisti / pauze). Paspauskite Play/Pause (leisti / pauze) 
dar kart^, jei vel norite nuotraukas ziureti po vien^. Daugiau informacijos apie 
nuotolinio valdymo pult^ rasite skyriuje Nuotolinio valdymo pultas. 

Kaip pagerinti nuotrauki( kokyb^ 

Naudojantis daugeliu nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" 
parinkcin ir „HP Real Life" technologija galima pagerinti nuotraukij kokyb^. Nuostatos, 
isskyrus nuostat^ Remove Red Eyes (salinti raudonnakinefekt^, originalios 
nuotraukos nekeicia. Jos daro [tak^tik spaudiniams. 

Kaip pasalinti raudonq akiq efektci: 

1 . Ziuredami nuotraukas kaskart spauskite OK (gerai). 

2. Is Print Menu (spausdinimo meniu) isrinkite Remove Red Eyes (salinti raudonLi 
akiqefekt^, tada spauskite OK (gerai). Parinkti Remove Red Eyes (salinti 
raudonn akiL[ efekt^ galite isrinkti ir is Playback Menu (perziuros meniu). 
Atsizvelkite [ kameros ekrane pateikiamas iskvietas: View Changes (rodyti 
keitinius), Save Changes ([rasyti keitinius) ar Cancel (atsaukti). 

Kaip pakeisti vaizdo masteij arba apkarpyti nuotraukci 

1. Kai ziurite nuotrauk^ normaliu dydziu, paspauskite didinimo mygtuk^+. Galite 
didinimo mygtuk^+ spausti kelis kartus, kol gausite norim^mastel[. Apkarpymo 
remelis rodo nuotraukos dal[, kuri bus isspausdinta. Jei spaudinio, isspausdinto 
esamu masteliu, kokybe nebus patenkinama, atsiras atitinkamas perspejimas. 
Tokiu atveju zaiia apkarpymo remelio spalva tampa geltona. Kad nuotraukos, 
kurios pakeistas mastelis, vaizd^sumazintumete, spauskite mazinimo mygtuk^-, 
arba spauskite OK (gerai) ir is karto gr[zkite [ normalaus dydzio rodinio veiksen^. 

2. Jei reikia, spausdami mygtukus su rodyklemis galite judinti nuotraukos, kurios 
pakeistas mastelis, remel[. 
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rJMv) Pastaba Jei norite issispausdinti kelis nuotraukos, kurios pakeistas mastelis, 
\^ egzempliorius, kol mastelis pakeistas, spauskite Print (spausdinti) tiek kartii, 
kiek pageidaujate egzemplioriL[. Jei nuotrauka taps normalaus dydzio, kad 
issispausdintumete pakeisto mastelio nuotrauk^, vel turesite pakeisti mastel[. 

Nuotraukq spausdinimas 

Siame skyriuje aprasomos kelios svarbiausios spausdinimo uzduotys. Pries 
pradedami spausdinti pasitikrinkite, aridejote nuotrauk^ popieriaus, spausdinimo 
kaset^ ir prijungete kamer^prie kameros prijungimo lizdo. 

rJMj^ Pastaba Spausdinimo metu neatjunkite kameros nuo spausdintuvo. Jei 
spausdinimo metu atjungsite kamer^ nuo spausdintuvo, visos spausdinimo 
uzduotys bus atsauktos. 

Kad isspausdintumete esarrici nuotraukci: 

1 . mygtukais ^ arba ^ raskite norim^ spausdinti nuotrauk^. 

2. Paspauskite Print (spausdinti) tiek karti^, kiek rodomos nuotraukos egzempliorin 
norite isspausdinti. Jei esam^ spausdinimo uzduoti norite atsaukti, paspauskite 
Cancel (atsaukti). 

Kad issispausdintumete tik naujq nuotraukq: 

rJMv) Pastaba Naujos nuotraukos - tai tos, kurios buvo padarytos po to, kai 
kamera paskutini kart^ buvo prijungta prie spausdintuvo. 

1 . Paspauskite OK (gerai), kad atsivertq Print Menu (spausdinimo meniu). 

2. Paspauskite T ir issirinkite Print New (spausdinti naujas), tada spauskite OK 
(gerai). 

3. Paspauskite mygtuk^T i"" issirinkite norim^puslapio isdestymo pavyzd[, tada 
spauskite OK (gerai). 

Kad isspausdintumete visas nuotraukas: 

1 . Paspauskite OK (gerai), kad atsivertq Print Menu (spausdinimo meniu). 

2. Paspauskite T ir issirinkite Print All (spausdinti visas), tada spauskite OK (gerai). 

3. Paspauskite mygtuk^T ir issirinkite norim^puslapio isdestymo pavyzd[, tada 
spauskite OK (gerai). 

Kad issispausdintumete paso nuotraukq: 

1 . Spaudydami mygtukus ^ arba ^ raskite nuotrauk^, norim^ spausdinti kaip paso 
nuotrauk^. 

2. Paspauskite OK (gerai), kad atsivertu Print Menu (spausdinimo meniu). 

3. Paspauskite T ir issirinkite Passport Photo (paso nuotrauka), tada spauskite OK 
(gerai). 

4. Paspauskite mygtuk^T ir issirinkite vien^is siL|,paso nuotrauk^ dydzii^: 

- 2 X 2 in 

- 35 X 45 mm 

- 25,4 X 36,4 mm 



Nesiojamosios fotostudljos „HP PhotoSmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas 
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- 36,4 X 50,8 mm 

- 45 X 55 mm 

5. Paspauskite OK (gerai). Esama nuotrauka rodoma su spausdinimo sriti ribojanciu 
apkarpymo remeliu. 

6. Jei reikia, spausdami mygtukus su rodyklemis galite judinti nuotraukos remeli. 
Apkarpymo remelis rodo nuotraukos dal[, kuri bus isspausdinta. Kad nuotrauk^ 
padidintumete arba sumazintumete, spauskite mastelio keitimo mygtukus. 

7. Paspauskite Print (spausdinti). Bus isspausdinta tiek esamnnuotrauki^, kiekjn 
tilps viename nuotrauku popieriaus lape. 

Kaip spausdinti is i^itii [renginiii 

Sujunkite spausdintuv^su kitais [renginiais irskirkite nuotrauk^ draugams irseimos 
nariams. Galite spausdinti is: 

• kompiuteriq (zr. Kompiuteris) 

• „PictBridge" atestuotq skaitmenini^ kamer^ (zr. „PictBridge" atestuota kamera) 

• [renginiq su „Bluetootli" belaide teclinologija (zr. „Bluetootli" belaidziai [renginiai) 

Kompiuteris 

Jums reikes nuotraukas perkeiti [kompiuter[, tada, naudodamiesi „HP Pliotosmart" 
programine [ranga, galesite issispausdinti. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje 
Kaip perkeiti [ kompiuter[. 

Daugiau informacijos, kaip [rengti „HP Photosmart" programing [rang^, ieskokite 
s^rankos instrukcijose, kurios tiekiamos kartu su spausdintuvu pakuoteje. [ 
„HP Photosmart" programing [rang^ [traukta s^saja, kuri atsiranda, kai tikspausdinate 
is kompiuterio. 

Kad galetumete naudotis naujausiomis ypatybemis ir tobulesniais produktais, butinai 
kas du menesius parsisinskite programines [rangos naujiniL[. Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje „HP Photosmart" programines [rangos naujinimas. 

Pastaba Daugiau informacijos apie daugel[ spausdinimo nuostatui, 
naudojamq spausdinant is kompiuterio, yra ekrane pateikiamame 
„HP Photosmart" spausdintuvo zinyne. Informacijos, kaip pasiekti ekrane 
pateikiam^zinyn^ ieskokite skyriuje Issamesnes informacijos paieska. 

Apie funkcijas „HP Image Zone" ir „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) 

Naudodamiesi funkcija „HP Image Zone" galite: 

• igyvendinti kurybinius nuotraukii panaudojimo projektus, pvz., kurti iskarpLt 
albumus, atvirukus, lygintuvu prilyginamus lipdukus 

• sudelioti nuotraukas [ albumus ir atlikti paiesk^ juose pagal raktazod[ ir dat^ (tik 
su „Windows" sistema); 

• taisyti ir tobulinti nuotraukas pridedami tekst^ar koreguodami spalvas 

• naudodamiesi funkcija „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) nusi^sti 
nuotrauk^ seimos nariams ir draugams internetu 
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Daugiau informacijos apie funkcij^„HP Image Zone" rasite ekrane pateikiamame 
„HP PhotoSmart" spausdintuvo zinyne. 

Naudokites funkcija „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) ir skirkite nuotraukq 
draugams ir giminaiciams - sinskite el. pastu, naudokites interneto albumais ar 
kitomis elektroninio nuotraukq valdymo paslaugomis. Spausdintuvas USB kabeliu turi 
buti sujungtas su kompiuteriu, turinciu interneto prieig^ir [rengt^HP programing 
[rang^. Jei meginsite funkcija „HP Instant Share" (HP sparcioji paskirsta) naudotis, kai 
kompiuteryje butina programa ne[rengta ar nekonfiguruota, atsiras pranesimas, 
raginantis [vykdyti tam tikrus veiksmus. Daugiau informacijos apie funkcija „HP Instant 
Share" (HP sparcioji paskirsta) ieskokite Kameros vartotojo vadove. 

Kaip perkeiti | kompiuterj 

Jei USB kabeliu sujungete spausdintuv^su kompiuteriu irirengete „HP Photosmart" 
programing irang^, galite nuotraukas is „HP Photosmart 420 series" perkeiti [ 
kompiuter[. Daugiau informacijos rasite s^rankos instrukcijose, kurios tiekiamos kartu 
pakuoteje. Kad galetumete taisyti nuotraukas programinemis priemonemis, pvz., 
„HP Image Zone", turesite perkeiti jas [ kompiuter[. 

Kaip nuotraukas perkeiti | kompiuter|: 

1. Jei kamera [jungta, isjunkite j^. 

2. Prijunkite kamer^ prie spausdintuvo virsuje esancio lizdo. 

3. Spustelekite Save ([rasyti). 

4. Vykdykite kompiuterio komandas. 

„PictBridge" atestuota kamera 

NuotraukLi galite issispausdinti „PictBridge" atestuot^kamer^ USB kabeliu tiesiogiai 
prijung^ prie spausdintuvo kameros prievado. Kai spausdinate is skaitmenines 
kameros, spausdintuvas naudoja kameroje parinktas nuostatas. Daugiau informacijos 
rasite dokumentacijoje, kuri^gavote su kamera. 

Kaip spausdinti is „PictBridge" atestuotos kameros 

„PictBridge" atestuot^kamer^galima lengvai irgreitai panaudoti su spausdintuvu. 

§f Pastaba Pries jungdami antr^ „PictBridge" atestuot^ kamer^ prie kameros 
jungties, patikrinkite, ar neprijungta nesiojamosios fotostudijos kamera. Vienu 
metu gali buti prijungta tik viena kamera. 

Kaip spausdinti is „PictBridge" atestuotos kameros: 

1 . (junkite „PictBridge" atestuot^ skaitmenin^ kamer^ ir isrinkite norimas spausdinti 
nuotraukas. 

2. [ spausdintuvo [dekite nuotraukq popieriaus. 

3. Pasiziurekite, ar kamera veikia „PictBridge" veiksena, tada USB kabeliu, tiekiamu 
kartu su „PictBrigde" atestuota kamera, prijunkite j^ prie kameros jungties, 
esancios spausdintuvo priekineje dalyje. 

Jei spausdintuvas atpaz[sta „PictBridge" atestuot^ kamer^ isrinktos nuotraukos 
pradedamos spausdinti automatiskai. 
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..Bluetooth" belaidziai [renginiai 

Taip patgalite spausdinti is [rengininsu belaide ..Bluetooth" technologija, pvz., is 
sl<aitmenines l<ameros, asmeniniii sl<aitmeniniL{ pagalbinin [renginiL{ (PDA), sl<reitiniLi 
l<ompiuterii| ir mobiliL{ji|telefoni|. Daugiau informacijos rasite el<rane pateil<iamame 
„HP Pliotosmart" spausdintuvo zinyne ir dol<umentacijoje, l<uri tiel<iama l<artu su 
„Bluetootli" belaides teclinologijos [renginiu. 

Kaip su ..Bluetooth" sukurti rysi 

Kad galetumete naudotis ..Bluetooth" rysiu. visuose [renginiuose turl buti [rengta 
reikiama technine ir programine [ranga. Be to. prie spausdintuvo priekyje esancios 
kameros jungties turi buti prijungtas ..HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris. 
Adapteris isigyjamas atskirai. Daugiau informacijos rasite dokumentacijoje. kuri^ 
gavote su adapteriu. 

Kaip spausdinti is ..Bluetooth" [renginio 

Pagrindine spausdinimo is visi^ [renginii^ su belaide ..Bluetooth" technologija 
procedura yra vienoda. 

Kad spausdintumete is ..Bluetooth" [renginio 

1 . Nustatykite prietais^ kad jis ieskotut galimn ..Bluetooth" spausdintuvi^. 

2. Kai spausdintuvo pavadinimas pasirodys prietaiso ekrane. issirinkite j[. 

3. Spausdinkite. 

Tikslesnes instrukcijos pateikiamos kartu su [renginiu tiekiamoje dokumentacijoje. 
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4 Spausdintuvo technine 
prieziura ir transportavimas 

Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" daug technines prieziuros 
nereikalauja. Kad pailgetL[ spausdintuvo irjo el<sploataciniL[ medziagu el<sploatavimo 
lail<as ir visi spaudiniai butL[ puil<ios l<ol<ybes, vyl<dyl<ite siame sl<yriuje pateil<tus 
nurodymus. 

Informacijos apie l<ameros „HP Pliotosmart 420 series" teclinin^ prieziur^iesl<ol<ite 
Kameros vartotojo vadove. 

Spausdintuvo valymas ir technine prieziura 

Svariai lail<yl<ite spausdintuvo irspausdinimo l<asetes irjuos priziurel<ite 
vadovaudamiesi siame sl<yrelyje pateil<iamais nurodymais. 

Spausdintuvo isores valymas 

1 . Isjunl<ite spausdintuvo ir nuo jo uzpal<alines sieneles atjunl<ite maitinimo laido 

2. Jei [ spausdintuvo [detas pasirinl<tinis „HP Photosmart" vidinis al<umuliatorius, 
istraul<ite j[ ir uzdaryl<ite al<umuliatoriaus sl<yriaus dangtel[. 

3. Spausdintuvo isor^ nuvalyl<ite svelnios medziagos, l<iel< sudrel<intos vandeniu, 
sl<iaute. 

Alspejimas 1 Jol<iLL valymo tirpaiti nenaudol<ite. Buitiniai valil<liai ir valymo 
priemones gali pazeisti isorin^ spausdintuvo dango- 

[spejimas 2 Nevalyl<ite spausdintuvo viduje esancin detaliij. Sl<yscius 
lail<yl<ite atol<iai nuo spausdintuvo, l<ad jie nepatel<tLL [ vidL[. 

Spausdinimo kaseciq valymas 

Jei spaudiniuose pastebesite baitu iinijn ar vienspaivindryzin, galbut reil<ia nuvalyti 
spausdinimo l<aset§. Nevalyl<ite l<aseciLL dazniau negu reil<ia, nes valant eil<vojamas 
rasalas. 

1. Patil<rinl<ite, ar l<amera prijungta prie spausdintuvo. 

2. Paspausl<ite OK (gerai), l<ad atsivert^ meniu sal<neles. 

3. Issirinl<ite Clean cartridge (valyti l<aset^), tada paspausl<ite OK (gerai). 

4. Vyl<dyl<ite l<ameros el<rane pateil<iamus nurodymus ir [del<ite popieriaus, l<ad 
spausdintuvas atlil<us valymo darbus isspausdintu bandomoji puslap[. Taupykite 
nuotraukq popierin: [dekite paprasto popieriaus arba kartotekos kortel^. 

5. Paspauskite OK (gerai) - prasides spausdinimo kasetes valymo darbas. 

6. Kai spausdintuvas baigs valyti kaset^ ir isspausdins bandomqji puslap[, 
perzvelkite j[ ir issirinkite vieno is tokiq galimybin: 

- jei bandomajame puslapyje pastebesite baltq dryziq arba trukstamq spalv^, 
spausdinimo kaset^ valykite pakartotinai; kameros ekrane issirinkite Yes 
(taip) ir paspauskite OK (gerai); 

- jei bandomojo puslapio kokybe atrodo gera, kameros ekrane issirinkite 
Cancel (atsaukti) ir paspauskite OK (gerai). 
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Spausdinimo kaset^ galite valyti iki trijn kartn. Kiekvienas pakartotinis valymas vis 
nuodugnesnis, sunaudojama vis daugiau rasalo. 

Jei atlik^ tris valymo proceduras is eiles bandomajame puslapyje vis tiek pastebesite 
baitudryzinar trukstarriLispaivLL, gali tekti nuvalyti spausdinimo kasetes vario spalvos 
kontaktus. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje Spausdinimo kaseciq, kontaktu 
valymas. 

rJOTj^ Pastaba Spaudiniuose pasitaikyti baitij dryzii^ ar trukti spaivn gali ir tokiu 

atveju, jei kasete ar spausdintuvas neseniai buvo numestas. Tokia problema 
laikina, per 24 valandas jos nebelieka. 

Spausdinimo l<aseciq l<ontal(tq valymas 

Jei spausdintuvu dirbate dulketoje aplinkoje, ant vario spalvos kontakt^ gali atsirasti 
apnasLL, galincin sutrikdyti spausdinimo darb^. 

Kad nuvalytumete spausdinimo kaseciq kontaktus: 

1. Pasiruoskite priemoniq, reikalingn kontaktams valyti: 

- distiliuoto vandens (vandenyje is ciaupo gali buti tersalq, galincin pazeisti 
spausdinimo kaset^) 

- svarios medziagos be pukq, kuri neliptu prie spausdintuvo kasetes 

2. Atidarykite spausdinimo kasetes dureles. 

3. Istraukite spausdinimo kaset^ ir paguldykite j^ant popieriaus lapo, kad rasalo 
purkstukq plokstele butq nukreipta aukstyn. Pasistenkite vario spalvos kontaktq, 
ar rasalo purkstuko ploksteles nepaliesti pirstais. 

Alspejimas Nepalikite is spausdintuvo isimtos kasetes ilgiau negu 30 
minucin. Jei kaset^ paliksite ilgiau, gali uzdziuti jos purkstukai, del to 
veliau kils spausdinimo problemq. 

4. Siek tiek medvilnin[ tamponel[ sudrekinkite distiliuotu vandeniu, o vandens 
perteklin isspauskite. 

5. Medvilniniu tamponeliu svelniai nuvalykite vario spalvos kontaktus. 

Alspejimas Nelieskite rasalo purkstuko. Jei paliesite rasalo purkstuk^, jis 
gali uzsitersti, gali atsirasti rasalo tiekimo problemq, sutrikti elektros rysys. 

6. 4 ir 5 zingsnius kartokite tol, kol ant medvilninio tamponelio nebebus rasalo 
likucinar dulkiq. 

7. [statykite rasalo kaset^ [ spausdintuvo ir uzdarykite spausdinimo kasetes dureles. 

Bandomojo puslapio spausdinimas 

Galite isspausdinti bandomqj[ puslapi, kuriame pateikiama naudingos informacijos 
apie spausdinimo kaset^, kitus nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" aspektus, 
nurodomas serijos numeris. 

1. Patikrinkite, ar kamera prijungta prie spausdintuvo. 

2. [ [vesties dekl^ [dekite popieriaus. Taupykite nuotrauku popierin: [dekite paprasto 
popieriaus arba kartotekos kortel^. 

3. Paspauskite OK (gerai), kad atsivertLi meniu. 
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4. Issirinkite Print Test Page (spausdinti bandom^i puslap[), tada paspauskite OK 
(gerai). 



Spausdinimo kasetes lygiavimas 

Pirm^ kart^ [ spausdintuv^ [det^ kaset^ spausdintuvas sulygiuoja automatiskai. 
Taciau jei pastebesite, kad spaudiniai nelygiuoja arba lygiuotes patikros puslapis 
isspausdinamas netinkamai, [dej^ nauj^ spausdinimo kaset^ pagal toliau pateikiamus 
nurodymus sulygiuokite spausdinimo kaset^. 

1 . Paspauskite OK (gerai), kad atsivertu meniu sakneles. 

2. Issirinkite Align cartridge (lygiuoti kaset^), tada paspauskite OK (gerai). 

3. Kameros nuotraukL[ekrane pasirodo pranesimas, primenantis, kad reikia [deti 
paprasto popieriaus. [dekite popieriaus, kad spausdintuvas galetq isspausdinti 
patikros puslap[. Taupykite nuotraukL[ popierin: [dekite paprasto popieriaus arba 
kartotekos kortel^. 

4. Paspauskite OK (gerai) - prasides spausdinimo kasetes lygiavimo procedura. 
Spausdintuvas, baig^s lygiuoti kasetes, isspausdins lygiuotes patikros puslap[- 
galesite pasitikrinti, ar uzduotis atlikta sekmingai. 




^Illlllllllllllll 




- Patikros zymos parodo, kad spausdintuvo kasete gerai [deta ir veikia tinkamai. 

- Jei kurios nors is juostq kaireje pasirodo „x" simbolis, lygiuokite kaset^ is 
naujo. Jei „x" simbolis vel pasirodo, spausdinimo kaset^ reikia pakeisti. 

„HP PhotoSmart" programines [rangos naujinimas 

Periodiskai parsisiL[skite naujausi^ programines [rangos versij^- busite tikri, kad 
naudojates naujausiomis ypatybemis ir tobulesniais variantais. „HP Photosmart" 
programines [rangos naujiniij galite parsisiL[sti is www.hp.com/support svetaines arba 
pasinaudoti HP programines [rangos naujinimo galimybe. 

Pastaba Programines [rangos naujiniai, parsisiunciami is HP interneto 
svetaines, „HP Image Zone" programos nenaujina. 
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Kaip parsisiqsti programing jrangci (..Windows") 

pjMj^ Pastaba Pries pradedami naudotis HP programines [ranges naujinimo 
funl<cija patil<rinl<ite, ar l<ompiuteris prijungtas prie interneto. 

1. Is ..Windows" Start (pradeti) meniu issirinl<ite Programs (programos). (..Windows 
XP" vartotojams reil<ia issirinl<ti All Programs (visos programos)) > Hewlett- 
Packard > HP Software Update (programines [ranges naujinimas). Atsiveria HP 
programines [ranges naujinimo langas. 

2. Spustelekite Check Now (patikrinti dabar). HP programines [ranges naujinimo 
funkcija prades HP svetaineje ieskoti programines [ranges naujiniii. Jei 
kompiuteryje [rengta ne pati naujausia ,.HP Photosmart" programines [ranges 
versija. HP programines [ranges naujinimo lange atsiras naujausios versijos 
nuoroda. 

rWj^ Pastaba Jei kompiuteryje [rengta pati naujausia ,.HP Photosmart" 

programines [ranges versija. HP programines [ranges naujinimo lange 
atsiras toks pranesimas: ,.No updates are available for your system at this 
time" (..Siuo metu jusq, sistemos atnaujinti negalima"). 

3. Jei sistem^ atnaujinti galima. pazymekite langel[. esant[salia programines 
[ranges naujinio [vesties. 

4. Spustelekite parinkt[ Install ([rengti). 

5. Baikite [rengti vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais. 
Kaip parsisiqsti programing [rangei (..Macintosh") 

p)Mm> Pastaba Pries pradedami naudotis ,.HP Photosmart" naujinimo funkcija 
patikrinkite. ar kompiuteris prijungtas prie interneto. 

1 . Paleiskite ,.HP Image Zone". 

2. Spustelekite saknel^ Applications (programos). paskui HP Software Update 

(HP programines [ranges naujinimas). 

3. Kad pasitikrintumete. ar nera programines [rangos naujiniii. vykdykite ekrane 
pateikiamus nurodymus. 

Jei sistem^saugo uzkarda. teks naujykleje [vesti informacij^apie tarpin[ server[. 

Kaip laikyti nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" 
spausdinimo kasetes 

Saugokite nesiojamqj^fotostudij^,.HP Photosmart" ir spausdinimo kasetes - kai 
nenaudojate. laikykite jas tinkamai. 
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Kaip laikyti nesiojamqjq fotostudijq „HP Photosmart" 

Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart" sukurta taip, kad atlaikyti^ ilgesnius ar 
trumpesnius neveikos laikotarpius. 

• Kai spausdintuvo nenaudojate, [vesties ir isvesties dekli^ dureles turi buti 
uzdarytos. 

• Spausdintuv^laikykite patalpoje taip, kad nekristntiesioginiai saules spinduliai, 
vietoje, kur nebuna staigiL[ temperaturos pokyciij. 

• Jei spausdintuvas ir spausdinimo kasete nebuvo naudojami menes[ ar ilgiau, 
pries spausdinant reikia nuvalyti spausdinimo kaset^. Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje Spausdinimo kaseciq valymas. 

• Jei ketinate spausdintuv^ laikyti ilgesn[ laikq, istraukite pasirinktin[ 
„HP Pliotosmart" vidin[ akumuliatoriLt, jei jis [detas [ spausdintuv^. 

Kaip laikyti spausdinimo kasetes 

Jei ketinate spausdintuv^ laikyti ar transportuoti, spausdinimo kasetes turi likti viduje. 
Isjungto spausdintuvo kasetes laikomos po apsauginiu dangteliu. 

Alspejimas Paziurekite, ar spausdintuvas galutinai issijunge, tik tada atjunkite 
maitinimo laid^arba istraukite vidin[ akumuliatoriL[. Tada spausdintuvas spes 
perkeiti kasetes [saugi^laikymo padeti. 

Vadovaukites toliau pateikiamais patarimais, kaip priziureti HP spausdinimo kasetes ir 
uztikrinti nuolatin^ spausdinimo kokyb^. 

• Is spausdintuvo istraukt^ kaset^ butinai [dekite [ spausdinimo kaseciui dekl^ kad 
neuzdziutLi rasalas. 

Kai kuriose salyse/regionuose kasecin deklas kartu su spausdintuvu 
neparduodamas, taciau galite j[ [sigyti kartu su HP nespalvotq nuotraukq rasalo 
kasete, parduodama atskirai. Kitose salyse/regionuose deklas tiekiamas kartu su 
spausdintuvu. 

• Visas nenaudojamas spausdinimo kasetes laikykite tik originaliose uzdarytose 
pakuotese. Spausdinimo kasetes laikykite kambario temperaturoje (15-35 C 
laipsniai (59-95 F laipsniai)). 

• Kol dar nepasirengete [statyti kasetes [ spausdintuvo nenupleskite plastikines 
juosteles, dengiancios rasalo purkstukus. Taciau nemeginkite vel priklijuoti nuo 
kasetes nuplestos apsaugine plastikines juosteles. Taip klijuodami galite 
sugadinti kaset^. 

Kaip islaikyti nuotrauki[ popieriaus kokyb^ 

Kad gautumete geriausin darbo su nuotrauki^ popieriumi rezultatii, laikykites siame 
poskyryje pateikiamLi nurodymi^. 

Kaip laikyti nuotraukq popieriq 

• Nuotraukq popierin laikykite originalioje pakuoteje arba sandariame plastikiniame 
maiselyje. 

• NuotraukL[ popieriaus pakuot^ laikykite ant lygaus, vesaus ir sauso pavirsiaus. 

• Nenaudojamus nuotrauku popieriaus lapus vel sudekite [ plastikin[ maisel[. 
Spausdintuve ar kitoje vietoje paliktas popierius gali pradeti banguotis. 
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Kaip naudoti nuotraukq popieriq 

• Nuotrauku popieriaus lapus laikykite tik uz krastLi, kad nepaliktumete pirstn 
atspaudq. 

• Jei nuotrauku popieriaus lapo kampai uzsilenke, [dekite j[ [ plastikin^ pakuot^ ir 
svelniai palankstykite kampus priesingomis kryptimis, kad lapas issitiesintn. 

Kaip nesiojamcUcifotostudijci „HP PhotoSmart" 
transportuoti 

Nesiojamqj^fotostudij^„HP Pliotosmart" paprasta nugabenti ir [rengti beveik bet kur. 
Vezkites j^su savimi [ keliones ir seimos susitikimus ar visuomeninius renginius ir 
galesite greitai isspausdintomis nuotraukomis pasidalyti su seimos nariais ir draugais. 

Kad spausdinti kelioneje butudar lengviau, galite [sigyti priedn, tai butii: 

• „HP PhotoSmart" vidinis akumuliatorius: [sigykite kraunam^[akumuliatoriLL, 
kad galetumete spausdinti bet kur. 

• „HP PhotoSmart" kelioninis kompaktiskq nuotraukq spausdintuvq krepsys : 

nesiokite spausdintuv^kartu su priedais siame patogiame kelioniniame krepsyje. 

Kaip transportuoti nesiojamc|jcifotostudijci„HP Photosmart": 

1. Isjunkite spausdintuv^. 

2. Is kameros prijungimo lizdo isimkite kamer^ir uzdarykite kameros sio lizdo 
dureles. 

3. Is [vesties ir isvesties dekl^ istraukite popieriii, tada uzdarykite isvesties, paskui 
[vesties dekl^. 

rJMj^ Pastaba Paziurekite, ar spausdintuvas galutinai issijunge, tik tada 
atjunkite maitinimo laid^. Tada spausdintuvas spes perkeiti kasetes [ 
saugi^ laikymo padeti. 

4. Atjunkite maitinimo laid^. 

5. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, atjunkite nuo jo USB kabel[. 

6. Spausdintuv^ nesiokite tik staci^. 

\—)f Pastaba Is transportuojamo spausdintuvo spausdinimo kasetes istraukti 
negalima. 

^ ' / Patarimas Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart" turi tinkam^ ranken^ 
~/\J~ - uz jos laikant patogiau spausdintuvo nesti. Istraukite ranken^- iskelkite 

j^virs kameros prijungimo lizdo dureliii. Nesdami uz rankenos 

spausdintuvo nekratykite ir nesiubuokite. 
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Kaip istraukti ranken^ 

Pasiziurekite, ar pasiemete reikmenis, tai butu: 

• Popierius 

• Maitinimo laidas 

• Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" skaitmenine kamera 

• Papildomos spausdinimo kasetes (jei planuojate spausdinti daug) 

• Pasirinktiniai spausdintuvo priedai, kuriuos planuojate naudoti, pvz., 
akumuliatorius arba belaidis „HP Bluetooth" spausdintuvo adapteris. 

• Jei ketinate spausdintuv^jungti prie kompiuterio, pasiimkite USB kabel[ ir 
„HP Photosmart" programines [rangos CD. 

r2^^ Pastaba Jei neplanuojate pasiimti dokumentacijos, uzsirasykite tikslius 
\~'^ spalvunumerius, naudojamus salyse/regionuose, kuriuos planuojate aplankyti, 
arba [sigykite reikiam^ kiek[ spausdinimo kaseciq,. 
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38 Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 
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Trikciq diagnostika ir salinimas 



Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" sukurta taip, kad butij patikima 
dirbti ir nesudetinga naudoti. Siame skyrelyje pateikiami atsakymai [dazniausiai 
uzduodamus klausimus apie spausdintuvo naudojim^irspausdinim^be kompiuterio. 
Cia pateikiama informacijos tokiomis temomis: 

• Spausdintuvo teclinines [rangos problemos 

• Spausdinimo problemos 

• Spausdinimo su ..Bluetooth" [renginiu problemos 

• Pranesimal apie klaidas 

Informacijos apie trikcin diagnostik^ naudojant „HP Photosmart" programing [rang^ir 
spausdinant is kompiuterio ieskokite ekrane pateikiamame spausdintuvo 
„HP Photosmart" zinyne. Informacijos apie ekrane pateikiamo zinyno perziur^ 
ieskokite skyriuje Issamesnes informacijos paieska. 

Informacijos apie trikcin diagnostikos klausimus, susijusius su kamera 
„HP Photosmart 420 series", ieskokite Kameros vartotojo vadove. 

Spausdintuvo technines [rangos problemos 

Pries susisiekdami su HP klientu aptarnavimo centru perskaitykite §[ skyreli (cia 
pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetin^ technines 
paramos svetain^ adresu www.hp.com/support. 

rOMv) Pastaba Jei norite prijungti spausdintuvo prie kompiuterio, HP rekomenduoja 
naudoti bent 3 m (10 pedq) ilgio USB kabel[, kad triuksmas, kylantis del 
potencialiai aukstnelektromagnetininlauku, butukuo mazesnis. Kartu 
tiekiamas USB kabelis si^rekomendacij^atitinka. 

Busenos indikatorius bliksi raudonai. 

Priezastis Butina, kad vartotojas atkreiptLidemesL. Isbandykite toliau 
pateikiamas priemones. 

Sprendimas 

• Paziurekite, ar kameros ekrane yra kokin nors instrukciju. Jei prie 
spausdintuvo per kameros prievad^arba per kameros jungti prijungta 
kamera, paziurekite [jos ekran^- gal jame pateikiamos instrukcijos. Jei 
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, paziurekite, ar instrukcijn nera 
monitoriuje. 

• Isjunkite spausdintuv^. 

Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabel[. Palaukite mazdaug 
10 sekundziLi, tada vel prijunkite maitinimo kabel[. [junkite spausdintuv^. 
Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ (jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriL[ ir istraukite akumuliatoriL[. Apie 10 sekundzin 
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palaukite, tada vel [dekite akumuliatorin. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 



Isjungiant spausdintuvcitrumpam bliksteli jjungimo lempute. 

Sprendimas Tai [prasta spausdintuvo issijungimo proceso dalis. Tai nera 
spausdintuvo gedimas. 



Busenos indikatorius bliksi raudonai. 
Priezastis [vyko klaida. 

Sprendimas 

• Paziurekite, ar kameros ekrane yra kokiLi nors instrukcijL[. Jei prie 
spausdintuvo per kameros prievad^arba per kameros jungti prijungta 
kamera, paziurekite [jos ekran^- gal jame pateikiama instrukajq,. Jei 
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, paziurekite, ar instrukcijq, nera 
monitoriuje. 

• Isjunkite spausdintuv^. 

Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabel[. Palaukite mazdaug 
10 sekundziLi, tada vel prijunkite maitinimo kabel[. [junkite spausdintuv^. 
Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ (jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyrin ir istraukite akumuliatorin. Apie 10 sekundziq 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatoriL[. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 

• Jei busenos indikatorius ir toliau bliksi, apsilankykite www.hp.com/support 
arba susisiekite su HP klientL[ aptarnavimo tarnyba. 



Nereaguoja valdymo skydelio mygtukai. 

Priezastis Atsirado spausdintuvo triktis. Apie minut^ palaukite ir paziurekite, ar 
spausdintuvas atsistate. Jei ne, pabandykite atlikti toliau pateikiamus veiksmus. 

Sprendimas 

• Atjunkite kamer^ ir vel j^ prijunkite. Taip dazniausiai galima isspr^sti 
problem^. 

• Isjunkite spausdintuv^. 

Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabel[. Palaukite mazdaug 
10 sekundziLi, tada vel prijunkite maitinimo kabel[. [junkite spausdintuv^. 
Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ (jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriLt ir istraukite akumuliatoriLt. Apie 10 sekundziq 
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palaukite, tada vel [dekite akumuliatorin. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 
• Jei spausdintuvas neatsistato ir valdymo skydelio mygtukai nereaguoja, 
apsilankykite www.lip.com/support arba susisiekite su HP klientL[ 
aptarnavimo tarnyba. 



Spausdintuvas neranda ir nerodo nuotraukq, esanciq kameros vidineje 
atmintineje arba atminties korteleje. 

Sprendimas 

• Isjunkite spausdintuv^. 

Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP Pliotosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabel[. Palaukite mazdaug 
10 sekundziq, tada vel prijunkite maitinimo kabel[. [junkite spausdintuv^. 
Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ (jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriL[ ir istraukite akumuliatoriL[. Apie 10 sekundziLL 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatoriL[. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 

• Atminties korteleje gall buti tokio tipo rinkmenLi, kuriLi spausdintuvas tiesiogiai 
nuskaityti negali. Taip nutinka tik tada, jei prijungiate „PictBridge" atestuot^ 
kamer^prie spausdintuvo priekyje esancios kameros jungties. 

- [rasykite nuotraukas [ kompiuter[, tada isspausdinkite jas spausdintuvu. 
Daugiau informacijos rasite su dokumentacijoje, kuri tiekiama su 
kamera, irekrane pateikiamame spausdintuvo „HP Photosmart" zinyne. 

- Kai kit^kart^fotografuosite, kamer^nustatykite taip, kad nuotraukos 
butq [rasytos tokiu rinkmennformatu, kur[ spausdintuvas gali nuskaityti 
tiesiai is atminties korteles. TinkamnrinkmennformatLLS^rasas 
pateikiamas skyriuje Spausdintuvo techninlai duomenys. Instrukcijos, 
kaip nustatyti kamer^, kad [rasyt^ nuotraukas tam tikrais rinkmenL[ 
formatais, pateikiamos dokumentacijoje, esancioje kameros pakuoteje. 

• NuotraukL[ rinkmenn pavadinimai neatitinka t^, kuriuos jiems priskyre 
kamera. Pasirupinkite, kad rinkmenn pavadinimai atitiktLi kameros rinkmenn 
pavadinimn sudarymo taisykles ir struktur^. 



Paspaudus Save ([rasyti) ne visos kameroje esancios nuotraukos buvo 
perkeltos | kompiuter|. 

Priezastis Trukstamos nuotraukos laikomos vidineje kameros atmintineje. 
Spausdintuvo valdymo skydelyje paspaudus Save ([rasyti) perkeliamos tik 
nuotraukos is kameros atminties korteles. 

Sprendimas Perkelkite nuotraukas is kameros vidines atmintines [ atminties 
kortel^. Tam paspauskite OK (gerai) - pasieksite meniu sakneles. Narsykite po 
Setup Menu (s^rankos meniu), issirinkite Move Images to Card (perkeiti 
nuotraukas [ kortel^), tada spustelekite OK (gerai). 
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Taip pat galite isimti atminties kortel^ ir vel prijungti kamer^prie spausdintuvo. 
Tada nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart" nuskaitys vidin^ kameros atmintin^. 



Spausdintuvui tiekiama elektros srove, taciau jis neisijungia. 
Sprendimas 

• Spausdintuvas naudoja per daug energijos. 

Jei spausdintuve nera istatyto pasirinktinio „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo kabeli. Palaukite mazdaug 
10 sekundzin, tada vel prijunkite maitinimo kabeli. ljunkite spausdintuv^. 
Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ Qe\ jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyrin ir istraukite akumuliatorin. Apie 10 sekundziLi 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatorin. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 

• Spausdintuvas gall buti prijungtas prie neveikiancios elektros linijos. 
Pirmiausia jjunkite elektros linijei, tada - spausdintuvst. 

• Spausdintuvas gall buti prijungtas prie netinkamo maitinimo saltinio. Jei 
keliaujate uzsienyje, [sitikinkite, kad toje salyje naudojamas maitinimo saltinis 
atitinka elektros sroves reikalavimus ir tinka spausdintuvo maitinimo kabeliui. 



Spausdintuve yra pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis akumuliatorius, taciau 
spausdintuvas su juo neveikia. 

Sprendimas 

• Galbut reikia akumuliatorin [krauti. Kad [krautumete akumuliatorin, jjunkite 
spausdintuvo maitinimo laid^. Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius 
pradeda blikseti zaiiai - tai reiskia, kad akumuliatorius kraunamas. 

• Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo kabel[ (jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriii ir istraukite akumuliatorin. Apie 10 sekundziq 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatorin. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
kabel[. [junkite spausdintuv^. 



Spausdintuve yra pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis akumuliatorius, taciau 
jo neimanoma [krauti. 

Sprendimas 

• Jei (jungtas spausdintuvo maitinimo kabelis, isjunkite. Atidarykite 
akumuliatoriaus skyrel[ ir istraukite akumuliatorii^. Apie 10 sekundzii( 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatorlLi. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
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kabeli- [junkite spausdintuv^. Daugiau informacijos, kaip [deti akumuliatoriii, 
rasite dokumentacijoje, kuri tiekiama kartu su akumuliatoriumi. 

• Patikrinkite, ar spausdintuvo maitinimo laidas tvirtai prijungtas prie 
spausdintuvo iryungtas [elektros lizd^. Kai spausdintuvas isjungiamas, 
valdymo skydelyje esantis jo akumuliatoriaus indikatorius pradeda blikseti - 
tai reiskia, kad akumuliatorius kraunamas. 

• [junkite spausdintuv^. Valdymo skydelyje esantis spausdintuvo 
akumuliatoriaus indikatorius bliksi zaiiai - tai reiskia, kad akumuliatorius 
kraunamas. 

• Kai spausdintuvu nesinaudojama, issikrov^s akumuliatorius visiskai 
[kraunamas mazdaug per keturias valandas. Jei akumuliatoriaus vis tiek 
ne[manoma [krauti, pakeiskite j[. 



Jungiamas spausdintuvas arba jau kur[ laik^ jjungtas ir nenaudojamas skleidzia 
triuksmci. 

Sprendimas Spausdintuvas gall skleisti triuksm^ jei buvo ilgai nenaudojamas 
(apie 2 savaites) arba nutrukus ir vel atsiradus elektros tiekimui. Tai normalu: 
spausdintuvas atlieka automatines technines prieziuros uzduotis, kad spaudiniai 
butii auksciausios kokybes. 



Neveikia nuotolinio valdymo pultas. 
Priezastis 

Issikrove nuotolinio valdymo pulto akumuliatorius. 
Uzdarytas isvesties deklas. 

Sprendimas 

[sigykite nauj^ CR2025 akumuliatoriii ir pakeiskite juo sen^[. 
Atidarykite isvesties dekl^. InfraraudonqjLispinduliLLjutiklis [rengtas priekineje 
spausdintuvo dalyje. Nuotolinio valdymo pultas nepalaiko rysio su 
spausdintuvu, jei isvesties deklas ar kitas objektas dengia jutikl[. 
Nukreipkite pult^tiesiai [priekineje spausdintuvo dalyje esant[ infraraudonqjii 
spinduliLijutikl[. Jei reikia, prieikite arciau. 

Patraukite bet kokius objektus, galincius dengti jutikl[ arba keli^nuo 
nuotolinio valdymo pulto iki jutiklio. 



Neveikia kameros mygtukai. 

Sprendimas Spaudziate mygtukus, kai kamera prijungta prie spausdintuvo. 
Prijungus kamer^ prie spausdintuvo dauguma jos mygtuki^ neveikia. Vietoj ji^ 
naudokite valdymo skydelio mygtukus. 
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Spausdintuvas neatpaz[sta prie kameros prievado prijungtos „PictBridge" 
kameros. 

Priezastis Kai prie kameros prijungimo lizdo prijungete „PictBridge" kamer^ jau 
buvo prijungta nesiojamosios fotostudijos „HP PhotoSmart 420 series" kamera. 
Spausdintuvas vienu metu atpazista tik vien^kamer^. Taip pat gali buti, kad prie 
kameros prievado prijungta „PictBridge" kamera nebuvo jjungta. 

Sprendimas Atjunkite abi kameras, tada kartu tiekiamu USB kabeliu prie 
kameros prievado prijunkite „PictBridge" kamer^. Jei prie spausdintuvo prijungta 
tik „PictBridge" kamera, patikrinkite, ar ji jjungta. 



Nerodo televizorius. 
Priezastis 

• Neprijungtas vaizdo kabelis. 

• Neisrinkta televizoriaus/vaizdo [vestis. 

• Nesiojamoji fotostudija „HP Pliotosmart" neperjungta i vaizdo veiksen^. 
Sprendimas 

• Patikrinkite, ar pateiktas vaizdo kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir 
televizoriaus. 

• Patikrinkite, ar televizorius nustatytas priimti signal^ is spausdintuvo. 
Daugiau informacijos rasite televizoriaus vartotojo vadove. 

• Paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo pulto 
mygtuk^ Video (vaizdas). Turi svyteti vaizdo busenos indikatorius. 



Ne[manoma [krauti kameros akumuliatorii{. 
Sprendimas 

• Kartu tiekiamas kameros akumuliatorius nejkraunamas. Galite [sigyti 
ikraunamqjLiakumuliatoriLi ir jais pakeisti su kamera [sigyt^ akumuliatoriii. 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 

• Kamera neprijungta prie spausdintuvo virsuje esancio prijungimo lizdo. 
Patikrinkite, ar kamera tinkamai prijungta. 

• Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie spausdintuvo ir veikiancio 
kintamosios sroves lizdo. 

• Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart" maitinama is pasirinktinio 

„HP Photosmart" vidinio akumuliatoriaus. Kameros akumuliatoriai nebus 
kraunami, jei spausdintuvas maitinimo laidu nebus prijungtas prie 
kintamosios sroves lizdo. 
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Spausdinimo problemos 

Pries susisiekdami su HP klientii aptarnavimo centru perskaitykite s[ skyrel[ (cia 
pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetin^ technines 
paramos svetain^ adresu www.hp.com/support. 

Netinkamai | spausdintuvci tiekiamas popierius. 

Sprendimas 

• Paziurekite, ar popieriaus plocio kreiptuvas pristumtas iki popieriaus krasto 
taip, kad popierius nesulinktu. 

• [ [vesties dekl^gali buti [deta per daug popieriaus. Istraukite kelis lapus ir vel 
pameginkite spausdinti. 

• Jei stringa nuotrauk^ popieriaus lapai, pameginkite deti po vien^lap^. 

• Jei spausdintuvu naudojates labai dregnoje ar sausoje aplinkoje, kiskite 
popieriL[ kuo giliau [ dekl^ ir tik po vien^ lap^. 

• Jei nuotrauku popieriaus lapas sulink^s, [dekite tok[ lap^ [ plastikin[ maisel[ ir 
pameginkite sulenkti priesinga kryptimi, kad lapas issitiesintLL. Jei istiesinti 
nepavyko, dekite nesulinkus[ popieriL[. Daugiau informacijos apie tinkam^ 
nuotraukL[ popieriaus laikym^ir naudojim^ieskokite skyriujeKaip Islalkyti 
nuotraukq popieriaus kokyb^. 

• Galbut popierius per storas arba per plonas. Pameginkite naudoti HP sukurt^ 
nuotrauku popierin. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje Kaip issirinkti 
popieriaus tip^ tinkamiausiquzduociai atlikti. 

• Jei 1 0 X 30 cm (4 X 1 2 in) formate nuotraukq popierin naudojate 
panoraminems nuotraukoms spausdinti, [[vesties dekl^nedekite daugiau 
kaip 10 lapq. Jei [desite daugiau kaip 10 tokio popieriaus iapq, gali kilti 
popieriaus tiekimo problemq. 



Nuotrauka isspausdinama kampe arba blogai iscentruojama. 
Sprendimas 

• Gali buti, kad netinkamai [detas popierius. [dekite popieriaus is naujo, 
patikrinkite, ar jis [vesties dekle guli tinkamai, o popieriaus plocio kreiptuvas 
yra prie pat jo krasto. Instrukcijn, kaip [deti popieriaus, ieskokite skyriuje Kaip 
[deti popieriaus. 

• Gali tekti sulygiuoti spausdinimo kaset^. Daugiau informacijos ieskokite 
skyriuje Spausdinimo kasetes lygiavimas. 
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Is spausdintuvo neislenda popierius. 
Sprendimas 

• Vartotojas turi atkreipti demesi [spausdintuv^. Paziurekite, ar kameros 
ekrane nera kokiq nors nurodymn. 

• Gali buti dingusi elektra arba blogai prijungti [renginiai. Patikrinkite, ar 
spausdintuvui tiekiama elektra, ar tvirtai [jungtas maitinimo laidas. Jei 
spausdintuvas maitinamas is akumuliatoriaus, patikrinkite, ar jis tinkamai 
[statytas ir ar [krautas. 

• Gali buti, kad [vesties dekle nera popieriaus. Patikrinkite, ar [vesties dekle 
popierius sudetas tinkamai. Instrukcijij, kaip [deti popieriaus, ieskokite 
skyriuje Kaip [deti popieriaus. 

• Spausdinimo metu gali buti [strig^s popierius. Zr. tolesn[ poskyr[, kur 
aiskinama, kaip pasalinti [strigus[ popierin. 



Spausdinant [strigo popierius. 

Sprendimas Paziurekite, ar kameros ekrane yra kokiq nors instrukciju. Kad 
pasalintumete popieriaus strigt[, pameginkite atlikti toliau isvardytus veiksmus. 

• Jei is spausdintuvo kyso [strigusio popieriaus dalis, svelniai jitraukite sav^s 
link, kol istrauksite. 

• Jei nematote [strigusio popieriaus, pameginkite j[ istraukti pro uzpakalin^ 
spausdintuvo dal[: 

- Isimkite popieriti is [vesties deklo, tada pastumkite dekl^zemyn, kad jis 
visiskai atsidarytn ir jo padetis butii horizontali. 

- svelniai pro uzpakalin^ spausdintuvo dal[ traukite [strigusio popieriaus 
lapq, kol j[ istrauksite; 

- pakelkite [vesties dekl^aukstyn, kad butL[ nustatytas [ popieriaus tiekimo 
padet[. 

• Jei nepavyko sugriebti [strigusio popieriaus lapo, pabandykite atlikti tokius 
veiksmus: 

- isjunkite spausdintuvo; 

- Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo laid^. Palaukite apie 
10 sekundziij, tada vel prijunkite maitinimo laid^. 

- Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Photosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo laido(jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriii ir istraukite akumuliatorin. Apie 10 sekundziLi 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatorin. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
laid^. 

- [junkite spausdintuv^. Spausdintuvas patikrins, ar jame nera [strigusio 
popieriaus ir automatiskai j[ isstums. 

Paspauskite OK (gerai) ir t^skite. 
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\ ' / Patarimas Jei spausdinant popierius ir toliau strigs, pameginkite deti po 
~\{~ vien^ nuotrauk^ popieriaus lap^. Stumkite lap^ [ [vesties dekl^ kuo giliau. 



Is spausdintuvo islenda tuscias popieriaus lapas. 
Sprendimas 

• Patikrinkite kameros ekrane rodom^rasalo lygio piktogram^. Jei 
spausdinimo kaseteje nera rasalo, pakeiskite j^. Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje Kaip [deti spausdinimo kasecin. 

• Galbut paleidote spausdinimo uzduot[ ir paskui j^atsaukete. Jei atsaukete 
process pries pradedami spausdinti nuotrauk^, galbut spausdintuvas jau 
spejo paimti lap^ir pasirenge spausdinti. Kit^kart^, pries pradedamas 
spausdinti is naujo, spausdintuvas isstums tusci^ popieriaus lap^. 



Rengdamasis spausdinti spausdintuvas isstumia lapei. 

Sprendimas Automatinio popieriaus jutiklio veikl^ gali trikdyti tiesioginiai saules 
spinduliai. Patraukite spausdintuv^nuo tiesioginiij saules spindulin. 
Spausdintuvas taip pat isstumia popieriq, jei nustato, kad ant jo jau buvo 
spausdinta. 



Prasta spausdinimo kokybe. 
Sprendimas 

• Gali buti, kad kaseteje baigiasi rasalas. Patikrinkite kameros ekrane rodom^ 
rasalo lygio piktogram^ ir, jei reikia, pakeiskite kaset^. Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje [dekite kaset^:. 

• Gali buti, kad pries fotografuodami skaitmenineje kameroje parinkote zemos 
skyros nuostat^. Kad veliau gautumete geresni^ rezultatL[, fotografuokite 
nustat^ aukstesn^ skyr^. 

• Patikrinkite, ar naudojate darbui reikiamo tipo nuotraukij popieriL[. Geriausin 
rezultatii pasieksite naudodami HP sukurt^nuotraukL[popieriL[. Daugiau 
informacijos ieskokite skyriuje Kaip issirinkti popieriaus tip^, tinkamiausi^ 
uzduociai atlikti. 

• Galbut spausdinate ne ant tos lapo puses. Paziurekite, ar popieriaus 
spausdintina puse nukreipta [ priekin^ spausdintuvo dal[. 

• Gali tekti isvalyti spausdinimo kaset^. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje 
Spausdinimo kasecin valymas. 

• Gali tekti sulygiuoti spausdinimo kaset^. Daugiau informacijos ieskokite 
skyriuje Spausdinimo kasetes lygiavimas. 
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Nespausdinamos kameroje isrinktos spausdinti nuotraukos. 

Sprendimas Kai kuriose „PictBridge" atestuotose kamerose galima pazymeti 
norimas spausdinti nuotraukas ir kameros vidineje atmintineje, ir atminties 
korteleje (DPOF). Jei pazymejote nuotraukas kameros vidineje atmintineje ir 
perkelete jas [atminties kortel^, gali buti, kad nebuvo perkeltos zymos. Norimas 
spausdinti nuotraukas, perkeltas is skaitmenines kameros vidines atmintines [ 
atminties kortel^, suzymekite. Tai negalioja nesiojamosios fotostudijos 
„HP Pliotosmart" kamerai. 

Pasitikrinkite, ar isrinkote Yes (taip), kai pirm^kart^prijungete kamer^ ir 
pasirode klausimas del suzymetLi nuotraukq spausdinimo. 



Kai kurios meniu komandos rodomos blankiai. 
Sprendimas 

• Meginate isspausdinti vaizdo klip^. Nespausdinami vaizdo kiipufragmentai. 
Pameginkite isspausdinti kit^vaizd^. 

• Kameroje nera nuotraukL[. Padarykite kelet^ nuotrauk^ ir pameginkite jas 
isspausdinti. 

• Esama nuotrauka buvo padaryta su kita kamera ir nukopijuota [ 
nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" vidin^ atmintin^ arba 
atminties kortel^. Sioms nuotraukoms spausdinimo ir raudonnakinefekto 
salinimo parinktys sulaikytos. 



Spausdinimo su „Bluetooth" [renginiu problemos 

Pries susisiekdami su HP klientL[ aptarnavimo centru perskaitykite s[ skyrel[ (cia 
pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetin^ teclinines 
paramos svetain^ adresu www.hp.com/support. Taip pat perskaitykite dokumentacij^ 
tiekiam^su HP ..Bluetooth" belaidziu spausdintuvo adapteriu ir ..Bluetooth" belaides 
technologijos [renginiu. 

..Bluetooth" [renginys neranda spausdintuvo. 
Sprendimas 

• Paziurekite. ar ..HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris [jungtas [ 
priekineje spausdintuvo dalyje esant[ kameros prievad^. Kai adapteris 
pasireng^s priimti duomenis. jo indikatorius ima blikseti. 

• Galbut esate per toll nuo spausdintuvo. Prineskite [rengin[ su ..Bluetooth" 
belaide technologija arciau spausdintuvo. Maksimalus rekomenduojamas 
atstumas nuo [renginio su ..Bluetooth" belaide technologija iki spausdintuvo 
yra 10 metrLL(30 pedii). 
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Is spausdintuvo neislenda popierius. 

Sprendimas Gali buti, kad spausdintuvas neatpazista ..Bluetooth" [renginio 
siunciamos rinkmenos tipo. Spausdintuvui tinkamn rinkmenn tipii s^rasas 
pateikiamas skyriuje Spausdintuvo techniniai duomenys. 



Prasta spausdinimo kokybe. 

Sprendimas Spausdinama nuotrauka gali buti zemos skyros. Kad veliau 
gautumete geresnin rezultatq, jei [manoma, fotografuokite nustat^ aukstesn^ 
skyr^. Turekite omenyje, kad nuotraukos, padarytos VGA skyros kameromis, 
pvz., tomis, kurios [taisomos [ mobiliuosius telefonus, gali buti nepakankamos 
skyros, kad butq isgaunamas kokybiskas spaudinys. 



Nuotrauka spausdinama su parastemis. 

Sprendimas ..Bluetooth" belaides technologijos [renginyje [rengta spausdinimo 
programa gali netureti spausdinimo be parascinfunkcijos. Susisiekite su [renginio 
pardaveju arba apsilankykite technines paramos svetaineje, is kur galesite 
parsisinsti naujausiq spausdinimo programos naujinin. 



Pranesimai apie klaidas 

Pries susisiekdami su HP klientu aptarnavimo centru perskaitykite s[ skyrel[ (cia 
pateikiami patarimai, kaip nustatyti triktis) arba aplankykite internetin^ technines 
paramos svetain^ adresu www.hp.com/support. 

Kameros, prijungtos prie spausdintuvo virsuje esancio prijungimo lizdo, ekrane gali 
buti rodomi toliau pateikiami pranesimai apie klaidas. Kad isspr^stumete problem^ 
vadovaukites nurodymais. 

Pranesimas apie klaidci: „Open output door or clear paper jam, then press OK" 
(atidarykite isvesties deklo dureles arba istraukite jstrigusl lapci ir paspauskite 
OK (gerai)). 

Sprendimas Kad pasalintumete popieriaus strigt[, pameginkite atlikti tokius 
veiksmus: 

• Jei is spausdintuvo kyso [strigusio popieriaus dalis, svelniai jitraukite sav^s 
link, kol istrauksite. 

• Jei nematote [strigusio popieriaus, pameginkite j[ istraukti pro uzpakalin§ 
spausdintuvo dal[: 

- isimkite popieriii is [vesties deklo, tada pastumkite dekl^zemyn, kad jis 
visiskai atsidarytL[ ir jo padetis butq horizontali; 

- svelniai pro uzpakalin^ spausdintuvo dal[ traukite [strigusio popieriaus 
lap^ kol j[ istrauksite; 

- pakelkite [vesties dekl^ aukstyn, kad butq nustatytas [ popieriaus tiekimo 
padet[. 
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• Jei nepavyko sugriebti [strigusio popieriaus lapo, pabandykite atlikti tokius 
veiksmus: 

- isjunkite spausdintuv^ 

- Jei spausdintuve nera [statyto pasirinktinio „HP PhotoSmart" vidinio 
akumuliatoriaus, atjunkite spausdintuvo maitinimo laid^. Palaukite apie 
10 sekundziL[, tada vel prijunkite maitinimo laid^. 

- Jei spausdintuve [taisytas pasirinktinis „HP Pliotosmart" vidinis 
akumuliatorius, atjunkite maitinimo laid^(jei jis prijungtas). Atidarykite 
akumuliatoriaus skyriii ir istraukite akumuiiatorin. Apie 10 sekundziq 
palaukite, tada vel [dekite akumuliatorlLi. Jei reikia, prijunkite ir maitinimo 
laid^. 

- (junkite spausdintuv^. Spausdintuvas patikrins, ar jame nera [strigusio 
popieriaus ir automatiskai j[ isstums. 

• Paspauskite OK (gerai) ir t^skite. 



Pranesimas apie klaidci: „Print cartridge is not compatible" (netinkama 
spausdinimo kasete). Pasirinkite tinkarrici kasetf . 

Sprendimas Pakeiskite spausdinimo kaset^ nauja, spausdintuvui tinkama 
kasete. Daugiau informacijos ieskokite skyriuje Kaip [deti spausdinimo kasecin. 



Pranesimas apie klaidci: ..Already connected to a camera" (jau prijungta prie 
kameros). 

Sprendimas Meginate prijungti kamer^prie kameros prievado, kai 
nesiojamosios fotostudijos kamera jau prijungta prie kameros prijungimo lizdo, 
arba meginate prijungti kamer^, kai antra „PictBridge" atestuota kamera jau 
prijungta prie kameros prievado. Vienu metu gali buti prijungta tik viena kamera. 
Jei reikia prijungti kit^kamer^, pirmiausia atjunkite prijungtqj^. 



Pranesimas apie klaidci: „Check computer connection" (patikrinkite kompiuterio 
jungtj). 

Sprendimas Atlikote veiksmus, reikalingus, kad nesiojamoji fotostudija but^ 
prijungta prie kompiuterio. Patikrinkite, ar spausdintuvas USB kabeliu prijungtas 
prie kompiuterio. 
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5 Techniniai duomenys 

Siame poskyryje pateikiami minimalus sistemos reikalavimai „HP PhotoSmart" 
programinei [rangai [rengti ir spausdintuvo techniniai duomenys. 

Visas nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" kameros technininduomenii 
s^rasas pateikiamas Kameros vartotojo vadove (pakuoteje arba elektroniniu formatu 
pateikiamame „HP Photosmart" Vartotojo vadovo CD, tai priklausomai nuo salies/ 
regiono). 

Sistemos reikalavimai 



Komponentas 


Kompiuteris su 
„Windows" sistema, 
minimumas 


..Macintosh" 
kompiuteris, minimumas 


Operacine sistema 


..Microsoft Windows" 98, 
2000, „Professional", 
„Me", „XP Home" ir 
„XP Professional" 


Nuo „Mac OS X 10.2.3" iki 
„1 0.3.x" 


Procesorius 


„lntel® Pentium® II" (arba 
atitinkamas) arba 
naujesnes versijos 


G3 arba naujesnes versijos 


Laisvosios kreipties 
atmintine (RAM) 


64 MB (rekomenduojama 
128 MB) 


128 MB 


Laisva disko atmintis 


500 MB 


150 MB 


Ekranas 


800 X 600, 16 bitLiarba 
naujesnes versijos 


800 X 600, 16 bitLiarba 
naujesnes versijos 


Kompaktiniq diskq 
[taisas 


4x 


4x 


Narsykle 


„Microsoft Internet 
Explorer 5.5" arba 
naujesnes versijos 





Spausdintuvo techniniai duomenys 



Kategorija 


Techniniai duomenys 


Jungiamumas 


Didziausios spartos USB 2.0 




PictBridge: naudojant jungt[, esanci^priekineje 




kameros dalyje 
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Kategorija 


Techniniai duomenys 




Bluetooth: ..Microsoft Windows XP Home" ir 
„XP Professional" 


Nuotraukq rinkmeni{ 
formatai 


JPEG Baseline" 


Parastes 


Virsutine - 0,0 mm (0,0 in), apatine - 0,0 mm 
(0,0 in), kairioji ir desinioji - 0,0 mm (0,0 in). 


Laikmeni{ formatai 


Nuotraukii popierius: 10 x 15 cm (4 x 6 in) 

Nuotraukq, popierius su skirtukais: 10 x 15 cm su 
1 ,25 cm skirtuku (4 x 6 in su 0,5 in skirtuku) 

Kartotekos korteles: 10 x 15 cm (4 x 6 in) 

A6 formato korteles: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in) 

L dydzio korteles: 90 x 127 mm (3,5 x 5 in) 

L dydzio korteles su skirtukais: 90 x 127 mm su 
12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 in su 0,5 in skirtuku) 

Nuotraukut popierius - 10 x 30 cm (4 x 12 in) 

Tokie laikmenii formatai tinka tik spausdinant is 
kompiuterio: „Hagaki" - 101 x 203 mm (4x8 in), 
10 X 30 cm (4 X 12 in) 


Laikmenii tipai 


Popierius (nuotrauku) 

Korteles (kartotekos, A6, L dydzio) 


Aplinkos s^lygos 


Maksimalus reikalavimai darbo metu: 5-40 °C 
(41-104 °F), santykinis dregnumas - 5-90 % 

Rekomenduojami reikalavimai darbo metu: 15- 

35 C (59-95 F), santykmis dregnumas - 20-80 % 


Popieriaus deklas 


Vienas 10 x 15 cm (4 x 6 in) formato nuotrauk^ 
popieriaus deklas 


Popieriaus deklo talpa 


20 lakstq,, maksimalus laksto storis - 292 pm 
(11,5 mil) 

Panoraminems nuotraukoms spausdinti - 10 
lakstLt 10 X 30 cm (4 X 12 in) formato nuotrauki( 
popieriaus (spausdinama tik is kompiuterio) 


Sunaudojama energijos 


JAV 

Spausdinant: 12,3 W 

Neveikos metu: 6,29 W 

t\a\ pneTaisas isjunyias. 'I-jDO vv 

Kitur 

Spausdinant: 1 1 ,4 W 
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Kategorija 


Techniniai duomenys 




Neveikos metu: 5,67 W 

Kai prietaisas isjungtas: 4,08 W 


Maitinimo saltinio modelio 
numeris 


HPdalis, Nr. 0957-2121 (Siaures Amerikoje), 100- 
240 V kint. srove (±10 %) 50-60 Hz (±3 Hz) 

HP dalis. Nr. 0957-2120 (kitur), 100-240 V kint. 
srove (±10 %) 50-60 Hz (±3 Hz) 


Spausdinimo kasete 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 

HP trispalvio rasalo (14 ml) 

HP nespalvotq nuotraukq rasalo 

Pastaba Su siuo spausdintuvu naudojarriLi 
kasecin numeriai pateikiami spausdintinio 
Spausdintuvo vartotojo vadovo ketvirtame 
virselyje. Jei jau spausdintuvu ne kart^ 
naudojotes, kasecin numerius taip pat rasite 
„HP PhotoSmart" programineje [rangoje. Daugiau 
informacijos ieskokite skyriuje Kaip [deti 
spausdinimo kasecin. 


Didziausios spartos USB 2.0 
tinkamumas 


„Microsoft Windows" 98, 2000, „Professional", 
„Me", „XP Home" ir „XP Professional" 

Nuo „Mac OS X 10.2.3" iki „1 0.3.x" 

HP rekomenduoja naudoti ne ilgesn[kaip 3 metr^ 
(10 pedvi) USB kabelt 


vaizuo rinKiTiBnos Torinaiai 


^ylntinn IDPn A\/l" 
„lvlOIIOn JrtO MVI 

„Motion JPEG Quicktime" 
MPEG-1 
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7 HP klientq aptarnavimo tarnyba 



-3Mw> Pastaba HP paramos klientams tarnybupavadinimai [vairiose salyse/ 
regionuose gali skirtis. 



Jei iskilo problema, atlikite tokius veiksmus: 

1. Perskaitykite kartu su spausdintuvu gaut^dokumentacij^. Daugiau informacijos 
ieskokite skyriuje Issamesnes informacijos paieska. 

2. Jei naudojantis dokumentacija problemos isspr^sti nepavyksta, apsilankykite 
www.hp.com/support, kurgalesite: 

- Pasiekti paramos internetu puslapius 

- Issinsti HP el. laisk^su savo klausimais 

- Susisiekti su HP techniku internetineje pokalbiq svetaineje 

- Pasiziureti, ar nera programines [ranges naujiniq 

Pagalbos teikimo galimybes ir apreptis gali skirtis - tai priklauso nuo produkto, 
salies/regiono ir kalbos. 

3. Kreipkites [vietos pardavej^, is kurio [sigijote [rengin[. Jei sutriko spausdintuvo ar 
kameros technine [ranga, jums patars gr^zinti j^ten, kur [sigijote. Ribotos 
garantijos laikotarpiu paslaugos nemokamos. Siam laikotarpiui pasibaigus uz 
paslaug^bus imamas mokestis. 

4. Jei problemos isspr^sti naudojantis ekrane pateikiamo zinyno ir HP tinklalapiL[ 
informacija nepavyko, paskambinkite [HP klientL[ aptarnavimo jusn saliai/regionui 
nurodytu telefonu. 



Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" garantijos laikotarpiu galesite gauti 
nemokam^param^ telefonu. Daugiau informacijos rasite garantijos pareiskime (yra 
pakuoteje), arba apsilank^ tinklalapyje www.hp.com/support susiraskite, kokia 
nemokamos paramos trukme. 

Pasibaigus nemokamos paramos telefonu terminui galesite gauti pagalbos is HP uz 
mokest[. Kad issiaiskintumete, kokia galima parama, susisiekite su HP pardaveju arba 
skambinkite savo salies/regiono paramos telefonu numeriu. 

Kad gautumete HP param^ telefonu, skambinkite nurodytu paramos telefonu numeriu. 
Uz telefono rysio paslaugas galioja [prasti mokesciai. 

Vakarq Europa: savo salies/regiono paramos telefonu numerius klientai is Austrijos, 
Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancuzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, NyderlandL[, 
Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Svedijos, Sveicarijos ir Jungtines Karalystes ras 
tinklalapyje www.hp.com/support. 

Siaures Amerika: paskambinkite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). JAV parama 
telefonu teikiama angliskai ir ispaniskai 24 valandas per par^, 7 dienas per savait^ 
(paramos teikimo dienos ir valandos gali buti pakeistos be perspejimo). Si paslauga 
garantiniu laikotarpiu teikiama nemokamai. Ne garantiniu laikotarpiu gali buti imamas 




HP klientii aptarnavimo telefonu tarnyba 



mokestis. 
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Kitos salys/regionai: zr. paramos tarnybos telefonn numeric s^ras^antrame sio 
vadovo virselyje. 

Kaip skambinti 

[ HP klientu aptarnavimo tarnyb^skambinkite budami prie savo kompiuterio ar 
spausdintuvo. Bukite pasireng^ suteikti toki^ informacij^: 

• spausdintuvo modelio numeris (nurodytas priekineje spausdintuvo dalyje); 

• spausdintuvo serijos numeris (nurodytas spausdintuvo apacioje); 

• kameros modelio numeris (nurodytas kameros priekineje dalyje); 

• kameros serijos numeris (nurodytas kameros apacioje); 

• kompiuterio operacines sistemos tipas; 

• spausdintuvo tvarkykles versija: 

- jei dirbate su ..Windows" operacines sistemos kompiuteriu: kad 
suzinotumete spausdintuvo tvarkykles versija desiniuoju klavisu spustelekite 
HP skaitmeninio vaizdavimo monitoriaus piktogram^ ..Windows" uzduociii 
juostoje ir rinkites About (apie); 

- Jei dirbate su ..Macintosh" kompiuteriu: spausdintuvo tvarkykles versija 
rasite spausdinimo dialogo lange; 

• kameros ekrane arba kompiuterio monitoriuje rodomi pranesimai; 

• Atsakymai [ tokius klausimus: 

- Gal situacija, del kurios skambinate, jau kartojasi? Gal galite t^situacij^ 
atpasakoti? 

- Gal mazdaug tuo metu, kai susidare tokia situacija, [rengete [ kompiuter[ 
koki^nors nauj^technin^ ar programing [rang^? 

Kaip grcizinti [ HP remonto tarnybct (tik Siaures Amerikoje) 

HP pasirupins, kad gaminys but^paimtas ir pristatytas [ HP centring remonto tarnyb^. 
Transportavimo ir tvarkymo islaidas padengsime. Si paslauga technines [ranges 
garantijos laikotarpiu nemokama. Paslauga teikiama tik Siaures Amerikoje. 

Papildomos garantijos galimybes 

Uz papildom^mokest[galimi isplestiniai spausdintuvo prieziuros planai. Apsilankykite 
svetaineje www.hp.com/support, issirinkite savo sal[/region^ ir kalb^, tada 
isnagrinekite paslaugq ir garantijos srit[, kur rasite informacijos apie isplestinius 
prieziuros planus. 
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Simboliai/skaitmenys 

„Bluetooth" 
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skaitmenines kameros. zr. 

kameros 
spaudiniai 

spausdinimo kasetes, 
issirinkimas 21 
spausdinimas 

bandomasis puslapis 32 

is kitii [renginin 28 

is kompiuterio 3, 28 

is ..Bluetooth" belaidzin 
[renginlLi 30 

is ..PictBridge" atestuotos 
kameros 29 

naujos nuotraukos 27 

pagrindai 25 

paso nuotraukos 15.27 

spaudiniai be remeliii 27 

visos nuotraukos 27 

zinynas 1 7 
spausdinimo kaseciq. 

lygiavimas 33 
spausdinimo kasetes 

bandymas 32 

issirinkimas 21 

kontaktu valymas 32 

laikymas 35 

lygiavimas 33 

valymas 31 
spausdintuvas 

dalys 4 

dokumentacija 3 
pranesimai apie klaidas 49 
priemones 11 
techniniai duomenys 51 
valymas 31 
spausdintuvo 

transportavimas 1 1 

T 

techniniai duomenys 51 
trikciii diagnostika ir salinimas 

bliksintys indikatoriai 39 

Klientu aptarnavimo 
tarnyba 55 

pranesimai apie klaidas 49 

prasta kokybe 47 

triktis, susijusi su 
popieriumi 45 

..Bluetooth" 48 



U 

USB 

prievadas 4 
techniniai duomenys 51 

V 

valdymo skydelis 8 

valymas 

spausdinimo kasetes 31 
spausdinimo kasetes 

kontaktu 32 
spausdintuvas 31 

Z 

zinynas. zr. trikciL[diagnostika 

ir salinimas 
zinynas. pateikiamas ekrane 3 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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